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SORU BANKASI 





Geonweri 





1.  Bütünleriki açıdan birinin iki katı diğerinden 12 eksik- 
tir. 
Buna göre küçük açının tümleri kaç derecedir? 
C)34 E) 56 


A) 6 B) 22 D) 48 


2. 147683 saniyelik bir açı ölçüsünün tümleri aşağı- 
dakilerden hangisidir? 


A) 48*38'37' B) 47*58'37" C) 49*34'3" 


D) 48*58'37" E) 47934'57" 


3. İkidoğru kesiştiğinde oluşan dört açıdan üçünün 
derece türünden değeri aşağıdakilerden hangisi 
olabilir? 


A) (109, 809, 109) B) (209, 709, 209) 
C) (609, 1209, 609) D) (409, 509, 40“) 
E) (309, 60“, 30“) 


A 
4. MmA)-61'43' 26" 


A A A 
m(B) — 79 54'14" olduğuna göre, m(A)- m(B) farkı 
nedir? 


A)54'11'13" B)55*17'04" C)53*16'51" 


D) 539 49' 12" E) 529 49' 12" 


5. mA) — 19*14'30" olduğuna göre, — 
lerden hangisidir? 
A) 3*12'15" B) 3*15'15" 
D) 3*12'25" 





aşağıdaki- 


C)3*12'20" 
E)313'24" 








Düzlemde Açılar - | 





A, O, B doğrusal 
(OE 1 (OD 
ve$B-az-24 





olduğuna göre, 


A 
m (COE) kaç derecedir? 


A)112 o B)110 C)108 D)102 E)96 
7. A B (AB / (DC, 
» m(CDE) — 1209 ve 
G D N 
120 N40*, M(DEA) — 40' 
E 


olduğuna göre, m(EAB ) - x kaç derecedir? 


A) 95 B)100 C)105 D)110 E)115 
8 d, A dı, / da 
B y (ABJ ve (CBJ 
da açıortaylar 
Cc 
x*yz 1209 
olduğuna göre, x kaç derecedir? 
A) 40 B)5O C)69 D) 70 E) 80 




















Geometri Düzlemde Açılar - | Test 1 
9 A B (BA / (EF 13. & (AB / (DK, 
30: 
m(ABC) — 30*, IDEİ - IDFİ 
cdso A B 415 
m(BCD) — 509 ( 
40* 5D A 
< M(CDE) - 409 Xx 
E ği C A E D 
ği Verilen ölçülere göre, x kaç derecedir? 
z ir? 
olduğuna göre, m(DEF) — x kaç derecedir A) 30 B) 35 C) 40 D) 45 E) 50 
A)5 B)10 (C)15 D) 20 E) 25 
> (BK /(DL 
1 
10. Gul şekilde verilenlere göre, 
mABK) kaç derecedir? 
de 
A)110 B)105 C6)100 D)95 E) 90 
Verilen ölçülere göre, x kaç derecedir? 
A) 45 B)50 ©)55 D) 60 E) 65 
dı 
d, /dedir. 
Şekilde xEZ ve 
Kiş daş g, a> b olduğuna göre, 
da // da ği 


(AB) açıortaydır. 





Verilen ölçülere göre, y'nin değeri kaçtır? 


A) 84 B) 80 C) 76 D) 72 E) 64 


(AB / (EF 
m(ABD) - m(DBC), 
m(BCD) - mMDCE) 





A 
m(CEF) z 509 olduğuna göre, mBDC) — x kaç de- 
recedir? 
A)50O B)55 C)60 


D) 65 E) 70 


1.G 2.D 3.C 4.D 5.D 6.A 
16.C 


15.C 


16. 


verilen ölçülere göre x'in en küçük değeri kaç de- 
recedir? 


A) 70 B) 67 C) 56 D) 55 E) 54 


IDF açıortay, 
(AB 1 JAC, 
m(BAN) <a, 
m(CAD) -b, 
(AC / (DE 





a—b-10” 


olduğuna göre, m(AFK ) — x kaç derecedir? 


A) 50 B) 60 C) 70 D)80 E) 90 





Geoweri 





Düzlemde Açılar - il 





1. 


2. 


4. 





a 18*4357' olduğuna göre, 5a aşağıdakilerder | 5. 


hangisine eşittir? 
A) 9293915" B) 92*46'55' 
C) 9291218 D) 93*39'45" 


E) 93*16'15* 





6. 
2 
Tümler iki açının bütünlerinin oranları 7 dür. 
Bu iki açının oranı kaç olabilir? 
ny 2 Bp)? o: D)2 E)4 
3 2 2 
Ts 
olduğuna göre, x kaç derecedir? 
A) 15 B) 20 Cc) 25 D) 28 E)30 
8. 


5 
Bütünler iki açının oranları > olduğuna göre, küçük 


açının tümleri kaç derecedir? 


A) 10 B) 15 Cc)20 D) 25 E)30 


dı 1 de 
(AEJ açıortay 

m(ABC) - 100* 
m(AEF) - 150 





m(BCE) > x olduğuna göre, x kaç derecedir? 
A)30 (B)40 C)50 D)6O E)70 

dı 1d 

(BD) / JECJ 
m(DBG) - m(GBC) 
m(BGE) - 80* 
m(GEF) - 309 





m(CEG) z a Olduğuna göre, a kaç derecedir? 


A)30 B) 40 C) 50 D) 60 E) 70 
B (BA / (DE 
40“ N 
M(B) — 409 
cda A 
m(D) — 1109 
1109 m6) za 
D E 
olduğuna göre; « kaç derecedir? 
A)100 B)110 C)120 D)130 E)140 
dı 


A 
s0 dı, /dz//d; 
Cc de şekilde verilenlere göre, 
1409 
da 
B 
A 
m(ABC ) — x kaç derecedir? 


A) 20 B) 30 Cc) 40 











Geometri Düzlemde Açılar - Il Test 2 





9. D dı / de 13. B A (BA /(EG 
N go” 
AY“ m(B) - 659 c (BC) £ JECJ 
1059 A D 
dı m(O) — 1059 IEFİ — IDFİ 
Cc E F G 
65* de 
B 


A A 
M(ABC ) - 609 olduğuna göre, m(FBC) - a kaç de- 
recedir? 


A A) 60 B) 55 C) 50 D) 45 E) 40 
M(DAC) — a olduğuna göre, a kaç derecedir? 


A)100 B)110 C)120 D)130 E)140 
(AE //BD)| 
IDEJ / (FG 


A A (BAJ 1 (ACI 
m(DEL) — m(LEF) 

A A m(BAE) - 20* 
m(HFE) - mEFG) K 
M(DCA) - 259 





A 
M(HLE) — 609 





A 
m(BDC) — x* olduğuna göre, x kaç derecedir? 


N 
m(DHF) - a olduğuna göre, a kaç derecedir? 
A)140 B)125 C)135 D)120 E)130 


A) 80 B) 75 C) 70 D)6O E) 65 


A, O, F doğrusal 
A A 
m(DOE) — m(EOF) 





11. << dı da N N 
Xx M(COD) —- m(AOB) 
509 
A A 
20 da M(BOG) — 209 olduğuna göre, m(COB ) kaç de- 
recedir? 
Şekilde verilenlere göre, x kaç derecedir? A) 60 B) 70 Cc) 80 D) 90 E) 100 
A) 60 B)55 C)50 D) 45 E) 40 
16. ” a (AB) /1CD) 
dı 1 de da : 4 m(EBA) - m(EBE) 
A A 
m(ABC) — m(CBD) Gi M(EDF) - m(EDO) 
A FAN 
m(BDE) - 80" A Xtyz 1209 
CcC D 





Verilenlere göre, z kaç derecedir? 
A 
A)100 B)110 C)120 D)130 E)140 





Geowerri 


Düzlemde Açılar - IN 





1. 





A B (BA /(DC 
2x A 
M(BED) — 1059 ve 
EĞ1059 Â R 
> M(B) — 2m(D) 
GC D 


A 
olduğuna göre, m(D) — x kaç derecedir? 


A) 40 B) 35 Cc) 30 D) 25 E) 20 
FA B (AB /(CD 
70 A 
m(BAE) — 709 
A 
Ç M(AEC) — 40“ 
40, GS D 
olduğuna göre, 


A 
m(ECD) — x kaç derecedir? 


A)100 B)110 C)120 D)130 E)140 


dı /da 


x 5 
— - — olduğuna göre, 
y 4 


x kaç derecedir? 


A)300 B)280 C)270 D)260 E)250 
GC D 
3x420 (AE /(CD, 
A A 
E  igö M(EAB) - 1309, 


m(8) Xx, 


A 
m(BCD) — 3x * 20 olduğuna göre, Xx kaç derecedir? 


A) 10 B) 15 C)20 D) 25 E)30 





(AB /(CD 


A B 
di (AEJ ve (CEJ 
E 
açıortaydır. 
X ——> 
Cc D 


A 
m(EAB) - 50* olduğuna göre, m(DCE) > x kaç de- 
recedir? 
A)S0 o B)40  C)45 


D)30  E)35 


dı da dı / da 


olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi doğru- 
dur? 


A) x 4 2y - 1809 B)x-5 - 1809 
y 
lir eli D)x*y-90* 
E)x4 909 
2 
(AB / (CD, 
(AK, EAB nın 


A 
(CF, DCE nın açıortayıdır. 
m(BAK) — 209 





A 
olduğuna göre, mFCE) — x kaç derecedir? 


A)25 (B)30 C)35 D)40 E)70 
Mi dı 1 da 
da a 


olduğuna göre, aşağıdaki bağıntılardan hangisi 
doğrudur? 

Aatbsıc-270 Bja*tb*cz 180 
Cjasb-1804c Djasb—904c 


E)asb-2c 











Geometri 


dı / da 





olduğuna göre, a * b kaç derecedir? 








A) 21 B) 26 Cc) 28 D) 32 E)834 
10. (OD, AOB açısının, 
(OE, COB açısının 
(OK, DOE açısının 
açıortaylarıdır. 
C,O,A noktaları doğrusal ve m(AÖD) - 209 olduğu- 
na göre, m(KOB) — x kaç derecedir? 
A) 15 B) 20 C) 25 D) 30 E)35 
11. IBA /JEF, 
A A 
m(O - m(g - 900, 
mb) — 259 
olduğuna göre, m(ABC) z X kaç derecedir? 
A)155 B)150 C)145 D)140 E)185 
dı da 
12. dı /da 
j 4 
> 
(/ 


olduğuna göre, a kaç derecedir? 
A) 10 B)20 ©)25 D)30 E) 40 


Düzlemde Açılar - Hi 








Test 3 


A, O, B doğrusal; 
(CO L(OD 


olduğuna göre, 


x kaç derecedir? 


A) 10 B) 15 C) 18 D) 20 E) 25 
14. D (DC 1. (CA, 
(BE 1(DE, 
E A 
mM(ABE) - Sa $* 20 
ve m(DCE) —2a 
A B Cc 


olduğuna göre, 


a kaç derecedir? 

A) 16 B)24 C)32 D)40 E)48 
A 

15. mEDB) - 1809, 

m(KBD) - 1509 


(AF açıortay olduğuna a 
göre, m(FCB) — x kaç 
derecedir? 





Cc) 70 D) 75 E) 80 


Şekilde 
(AB / (DE 
(AC / (BE 


olduğuna göre, m(AĞD) s a açısı kaç derecedir? 
A)5 B)10 ©)15 D) 20 E) 25 





Growri 





z ” B ICAJ 1 (AB 5. 
(AB / (DE 
o“ 
E z 5 lADI — IDCI 
C, D, F doğrusal 
C 
M(EDF) — m(FDA) — a olduğuna göre, a kaç dere- 
cedir? 
A) 75 B) 65 C) 60 D) 55 E) 50 
6. 
© 2 (AB // (CD, 
120* A 
E m(A) - 1209, 
a ai m(0) - 1409 
Ğ D 
olduğuna göre, m(CER) — x kaç derecedir? 
A) 50 B) 60 Cc) 70 D) 80 E)90 
AC // (BD K 
- (AC 1 1BD, 
p v0 (BPJ 1 (OAJ, 
o m(OBP) - m(OBD) 
m(CAO) - 50* 
D B 
olduğuna göre, m(BOA) z x kaç derecedir? 
A)30 B) 40 C) 50 D) 60 E) 70 
8. 
(AB /(DE 
(KL 1 (AC) 
IKN 1 (DC) 
M(BÂC) > 15* 


A 
m(EDC) - 1359 





A 
olduğuna göre, m(LKN) - a kaç derecedir? 


A)105 B)110 C©)115 D)120 E)125 








Düzlemde Açılar - IV 


(ABI // 1CDJ 
s(FCD) - 78, 
s(ADK) - 58, 
(ABE) - 409 





olduğuna göre, a kaç derecedir? 








A)85 B) 80 C) 75 D) 70 E) 65 
dı - dı/da 
b*sd- 1009 
c-4e-2009 
Verilen ölçülere göre, a kaç derecedir? 
A) 35 B) 40 C) 45 D) 50 E) 80 
dı /de, 
(AB) / (EF) 
m(BAE) - 80* 
A 
m(C) — 409 
olduğuna göre, m(D) kaç derecedir? 
A) 40 B) 50 C) 60 D) 70 E) 80 
dı /de 





x* yz 509 olduğuna göre, y kaç derecedir? 


A)10 B) 20 C) 25 D)30 E) 40 


11 























Geometri Düzlemde Açılar - IV Test 4 
9. dıLdı (AE) 1 (BE 
dı // FD) (DFJ 1 (BF 
(ADI /da (BF, B açısının 
m(BCA) 47 açlortayı 
m(EKN) — 147: 
m(CAE) - a olduğuna göre, a kaç derecedir? 
olduğuna göre, mÇEFK) —x kaç derecedir? A)SO B)95 o C)115 D)125 E)130 
A) 55 B) 62 Cc) 69 D) 76 E)83 
10. dı/lda 
m(FAB) — 109, 14. (BA / (EF 
M(ABC) — 1409, (EF L (ED), 
m(BOD) - 1009 m(EbC) > 209 ve 
m(DEK) -20* m(DCB) -34* 
olduğuna göre, mCDE) - x kaç derecedir? olduğuna göre, MABC) kaç derecedir? 
A) 60 B) 70 Cc) 80 D) 85 E) 90 A) 76 B)104 C)108 D)114 E)126 
11. (BA / (EF 
(BC //DEJ N a 
(BC, ABD açısının 15. 78" (FD / (KE, 
açıortayı, C m(FAB) - 789, 
m(BDE) - 130* ai m(CBE) - 35 dir. 
Kk B E 





olduğuna göre, m(DEF ) — x kaç derecedir? 

A) 40 B) 45 C) 50 D) 55 E) 60 
(OA 1 (OD 

(OB 1 (OC 
m(AOB) - x 
m(COD) 2X1 12 





olduğuna göre, x kaç derecedir? 


A) 56 B) 58 Cc) 59 D) 62 E) 64 








ABC dik üçgeninde m(BAC) kaç derecedir? 
A) 12 B) 35 Cc) 43 D) 47 E) 67 


(CDJ / JEF 
M(ABC) - 1259, 
MO — 559 


A 
olduğuna göre, m(AEF ) kaç derecedir 


A)100 B)105 C)110 D)115 E)120 





Geoweri 








611315" lik açı kaç derece dakika saniyedir? 
A) 169" 48'35' B) 1689 42'15' 
C) 1619 42'31' D) 1609 36'28' 


E) 1679 44'00' 


A A 
Aile B bütünler 


A A 
Bile Ctümler 


m(A) * m) * mO > 240” olduğuna göre, m(B) kaç 


derecedir? 
A)60 B)50 C)40 D3o E)20 
A dı /da 
1409 
B Adı (BKJ / JACI 
m(ACD) - 140* 
N m(KHL) - 709 
H 70* K 2 


olduğuna göre, m(HBK) z Xx kaç derecedir? 
A)30 


B)40 C)SO D)55 
dı / da 
(CDJ 1 (DK 


m(ABC) > 159 


E) 60 


A 
m(DEF) - 20* 





olduğuna göre, m(BCD) o kaç derecedir? 


A)120 B)125 C)130 D)135 E)145 
A BD dı /d; 
i A 
9x m(DAB) — 9x 
BG 10x A 
mM(ABC) — 10x 
11Xx A 
Ğ > m(BCE) — 11x 


olduğuna göre, x kaç derecedir? 


A)8 B) 9 010 Di E12 





6. 


Ts 


9. 


Düzlemde Açılar - V 





dı, dı / da 


c atbsc- 180“ 


de 


verilenlere göre, b kaç derecedir? 


B) 55 


A) 50 


C)6GO D)65 E)70 
dı / da //dg 

A A 
m(ABC) - m(CBD) 


A 
m(BDE) — 809 





A 
m(BCF) — a olduğuna göre, a kaç derecedir? 
A)100 B)110 C©)120 D)130 E)140 


(BA /1DEJ / (GK, 
(CD) / TEF), 
m(ABC)  80* 
m(CDE) - 1209 
m(EFG) - 1109 
m(EĞK) —X 
m(BOD) -Yy 





olduğuna göre, Xx — y kaç derecedir? 


A)10 o(B)20 C)30 D)40 E)45 

dı /da 

(KEJ 1. (CD) 

IKFJ 1 (DG 

IKEİ — IKFI 

> (KÖF) - 109 
m(BCD) - 709 
olduğuna göre, 

mABC) s x kaç derecedir? 

A) 40 B) 45 C) 48 


D) 50 E) 52 


13 











Geometri Düzlemde Açılar - V Test 5 
10. A, O, B doğrusal 13. G (BA / (DF 
> E, C, D, K doğrusal Sa, M(ABC) - 3a 
A A 
o İOEAÖCnn » DE m(CDF) - 4a 
A A 
m (OD COB nın açıortayı A B m(BCD) — 309 
A o B A a 
M(DEO) — > 


A 
M(ODK) — da * 40“ 


olduğuna göre, a kaç derecedir? 


B)20 C)30  D)40 


A) 10 


E) 50 


(AK 11 (BC / TEF 
m(DAB) — 30* 





olduğuna göre, y kaç derecedir? 


A) 27 B) 29 Cc)30 D) 32 E)33 


12. dı /da 
m(BOD) — x 
m(CDE) - y 
m(DEF) -z 
mEFK) -t 
m(BKE) ave 





ysts63* 


x*z-85* 


olduğuna göre, a kaç derecedir? 


A) 10 B) 13 C)15 D) 19 E) 22 


LA 2D S.E 6.D 7.E 


16.E 


ZA 4.B 


15.A 











8.C 


olduğuna göre, a kaç derecedir? 


A) 15 


B)20 C)23 D30 E)42 
(BA / (DE, 

m(BCD) - 20* 
m(CDE) — 160* 


(BLI — IBFI 


olduğuna göre, m(FKD ) kaç derecedir? 
A) 75 B) 80 Cc)90 D)100 E)110 
dı /de 

(ACJ açıortay 
m(CAB) - 50* 
m(CBD) - 90 


olduğuna göre, m(DBE) — x kaç derecedir? 
A) 10 B) 15 Cc) 20 D) 25 E) 30 
d,//de 

(AC, BAF nın 

(BD, FBE nin 

açıortaylarıdır. 


m(DBE) - 10* 


A 
!ABI — IAFI olduğuna göre, m(BAC) kaç derecedir? 


A) 20 B) 30 Cc) 50 D) 60 E) 70 





Geoweri 


Düzlemde Açılar - VI 











1. 6. 80* d dı / da 
180“ : 
eğ Yandaki işlemin sonucu aşağı- b b-2adır. 
taz EE dakilerden hangisidir? a 
d 19” 
A) 103' 22'29' B) 1039 21' 39" 
C) 1039 22' 39' D) 1039 22'31! Şekilde verilenlere göre, a kaç derecedir? 


E) 1089 21'29' A)80 oB)70 C)65 D)6O E)50 


2. 20*41'30'lik açının iki katının bütünleyeni aşağı- 

dakilerden hangisidir? 

A) 1389 37' 00 B) 1409 20'13' 

C) 138* 20' 40" D) 1379 40'33' 7. (CA / (FH 
E) 1369 41'30' m(HEG) - 409 
m(GDE) - 1109 


A 
M(ACB) — x 





olduğuna göre, 


3. Tümler iki açının farkı 44“ olduğuna göre, bu açı- 
lardan büyük olanı kaç derecedir? 


A)58 B)6G2 C)6?7 D)73 E)77 
x kaç derecedir? 


A) 15 B) 20 C) 25 D)30 E) 40 


4. Bir x açısının tümleri, bir y açısının bütünlerine eşit 
olduğuna göre, y — x farkı kaç derecedir? 


A B 
A)70 B)76 C)82 D)86 E)d0 8. (AD /1BC 
116” LAFI ve (BFJ 
A A 
EBC veDAE nın 
açıortaylarıdır. 
D F G 


A 
m(AEB) — 1169 
Şekilde verilenlere göre, 


A 
A m(AFB) —x 
m(BOA kaç derecedir? 


olduğuna göre, 





x kaç derecedir? 


A) 48 B) 58 C) 68 D) 78 E) 88 
A)120 B)130 C)140 D)150 E)160 


15 











Geometri 


Düzlemde Açılar - VI Test 5 





9. (CB / (DE 
m(CAD) -20 
MADE) - 1409 
m(BCA) —Xx 


olduğuna göre, 





x kaç derecedir? 


A) 45 B) 50 C) 55 D) 60 E) 65 


(Ay /(BCJ, 
(AB) // (Cx 
m(BAy) - 50* 


olduğuna göre, 





a kaç derecedir? 


A)300 B)310 C)320 D)305 E)270 


11. (AK / (EL 
şekilde 
verilenlere göre, 


A 
m(BCD) —x 





kaç derecedir? 


A) 70 B) 75 Cc) 80 D) 85 E) 90 


(ABI| / (CDJ 





Şekilde verilenlere göre, x kaç derecedir? 


A) 55 B) 50 C) 45 D) 40 E)35 








(ABI / (CD| 
MEDE) — mEDC) 
MEĞB) - 1509 
NN m(BED) - 60* 


A 
M(GED) — a olduğuna göre, a kaç derecedir? 
A) 40 B)50 C)60 D) 70 E) 80 
(AB /DE, 
(ACI // (FDJ 
A A 
m(BAF) < m(FAC) 
A A 
M(CDF) x- MFDE) 
A 
M(ACD) - 64' 


olduğuna göre, 


A 
m(AFD ) - x kaç derecedir? 
A)130 B)135 C)138 D)142 E)148 
(CA /JEF 
A A 
m(BDC) x< m(CDE) 
A 
M(ABD) - 120“ 
A 
m(DEF) — 80“ 
A 
M(BCD) <a 


olduğuna göre, 


a kaç derecedir? 


A)20 B)30 C)40 D)5O E)60 
16. ABI 1 (CBJ 
B LAF 1 (CF) 
(AE) açıortay 
m(BCF )x 138" 
A olduğuna göre 


A 
M(BEA) — x 


kaç derecedir? 


A) 50 B) 57 C) 60 D) 69 E) 79 








(AB /JEF 

(DEJ 1 (EF 

M(AĞD) - 2m(EÂC) 
m(EDC) - 1309 

(ACI, EAB nin açlortayı 





olduğuna göre; 


m(BAÂC ) kaç derecedir? 


A)40* oB)50* C)55* D)60* E)62* 
2 (AC 1 İDE, 

m(ABF) - 709 
m(BED) - 25* 


olduğuna göre, 





m(EDE) kaç derecedir? 


A)140 B)135 C)130 D)125 E)120 
3. N (AE //BDJ 
E sz” (BAJ 1 (ACI 
A 
m(BAE) - 209 
N ( ) ) 
B c m(DCA) — 259 


olduğuna göre, 


m(BDC) — x kaç derecedir? 


A)140 B)135 C)130 D)125 E)120 
4. (BCJ / JEF 
A (ACI / (BDJ 
- IN (BD) 4 (ED) 
m(DEF) - 40* 
vD 
!ABI — IBCI 
K40* 
E EF olduğuna göre, 
MABC) - a 
kaç derecedir? 
A) 80 B) 70 C) 60 D) 50 E) 40 








Düzlemde Açılar - Vi! 


5. (BA / (CL / (EF, 
A B N 
x M(ABC) — x, 
ç D L A 
M(DEF) — 2x, 
K 7y 1009 N 
Ni 3 m(KCD) - 7y 
m(EDL) - 1009 


olduğuna göre, x * y kaç derecedir? 


A)40 o B)SO C)60 D)70  E)80 
6. d, 1d 

(DCI / IFEJ 
m(FKL) < 60* 
m(EFK) - 1109 
m(BOD) - 100* 
m(ABC) - 80* 


olduğuna göre, 





m(NAB ) za kaç derecedir? 





A)100 B)110 C©)120 D)130 E)150 
7. (BA / (EF 
Şekilde verilenlere göre, 
m(DER) — x kaç derecedir? 
A)30 B)50 C)60 D)70 E)80 


(BA /(FL/ (CD 
(FK / (CE) 
M(ECD) - 100* 





A 
m(BEC) — 30“ 
olduğuna göre; 
il A 
m(KFL ) — a kaç derecedir? 


A)100 B)105 C©)110 D)120 E)130 
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Geometri Düzlemde Açılar - Vil Test 7 
9. (AE /JCF 13. dı E N dı/ üz ida > 
(ABI 1 JAD| m(ABD) - m(DBC) 
A 
Lie (DC) d> M(EAB) — 509 
m(FCG) - 20* 
A olduğuna göre; 
m(HBG) <a 
Cc 
N x kaç derecedir? 
e 5 
m(HAE ) nin a türünden eşiti hangisidir? A)110 B)130 C)140 D)155 E)165 
A)a *20 B)a—20 C0)2a4-—10 A 
14. m(BAF) — 1409 
D) a4 10 E)2a * 10 K 
m(KBL) - 80“ 
dı, /da 


A 
m(EAB) - 30* 
m(BCF) - 40* 


10. 
ZE A K vd, 
30 
B D 
4 2 
F Cc L 


mADC) > x kaç derecedir? 
A)145 B)130 C)120 


11. 
K A 
a 
g/)70 
66C 
159“ 
L D 


A) 90 


olduğuna göre; 


D) 80 E) 70 
LAK /DL 

m(8) - 709 
m(C) - 60 
Mm(CDL) — 1509 
olduğuna göre, 
m(KAB) <a 
kaç derecedir? 


B) 75 


Cc) 70 D) 60 E) 40 
4 le, 

dı /da 
m(ABC) — 1409 
m(ADB) 230“ 
olduğuna göre, 





a kaç derecedir? 


A)95 B)100 ©)110 D)120 E)125 


m(KAD) - m(BAD) 
M(BCD) - mDCL) 





16. 


A 

m(AFE) - 30“ 
A 

m(FED) — 1109 





mDCi) -a 
m(EDO) -6 
olduğuna göre; 
(8 — a) farkı kaç derecedir? 
A)50 B)40 C)30 


(OE 1JOC 

A, O, D doğrusal 
m(EOD) -3>* 
m(BOC) -27 


y A olduğuna göre, 


A 
m(AOB) — x kaç derecedir? 


A)100 B)98 C)J96 D)M4 Es 





Şekilde verilenlere göre x kaç derecedir? 
A) 50 B)8O C)70 D) 90 E) 100 





Geoneri 





CAB üçgen, 


CFB eşkenar üçgen 


— İFDI —IDCI 


A 
olduğuna göre, m CAB ) kaç derecedir? 


A) 10 B) 20 


A 
ZN 
B D e 


A 
m(BDE ) — x kaç derecedir? 
Cc) 25 


A) 15 B) 20 


E 
İN 
BD c 


(X * y #2) toplamı kaç derecedir? 


A) 109 


B) 110 





mA) kaç derecedir? 


A) 80 B) 70 





C)30 


Cc) 112 


Cc) 60 


D) 40 E) 50 
ABC üçgen 
ABI — |ACI 
lAEl — |ADI 
m(DAC) 409 


olduğuna göre, 


D)30 E) 40 

ABC bir üçgen 

!ADI — ACI 7. 
m(EAC) zX 

m(BAD) z 

m(ABD) -z 

3x*y22189 


olduğuna göre 


D)116 E)120 
ABC bir üçgen 8. 
ADI — IDEJ — IECİ 
ABI — |ACI 
A 
m(DCB) — 109 


olduğuna göre, 


D)SO  E)40 





B 


o 


Üçgende Açılar - 1 


ABC bir üçgen 
ABI — |ADI 

A A 
m(ABC)- m(G ) - 209 


olduğuna göre, 


A 
m(DBC ) - x kaç derecedir? 


A)5 B) 10 


C) 15 


D) 17 E) 20 


ABC üçgen; 

(AB) 1 (AC) 

AEC eşkenar üçgen 
m(DFA) — 1059 


olduğuna göre, 


A 
m(EDC) — x kaç derecedir? 


A) 15 B) 20 


MDEC) - 


A)85 B) 90 


A) 55 B) 60 


C)30 


C) 65 


D) 45 E) 50 


ABC bir üçgen 

B, E, D doğrusal 
(AD) / (BC) 

(ABI — |ACI — |ADI 
m(BAC) - 409 


olduğuna göre, 


a kaç derecedir? 


Cc) 95 


D)100 E)105 


ABC bir üçgen 
LAFI — İAEİ 
IBFI — IBDI 


A A A 
m(DFE ) < m(DCE) olduğuna göre, m(C) — x kaç de- 
recedir? 


D) 70 E) 75 
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Geometri Üçgende Açılar - | Test 1 
9. B, P, K doğrusal 13. ADI — IDEJ 
(AKI 1 (BA LACI — ICEİ 
A 
(ACI 1 (Bc m(ACB) — 759 
A 
lAPI — İAKI m(DBE) — 209 
A 
m(BAC) - 40 olduğuna göre, 
olduğuna göre, 
A 
A m(BDE ) - x kaç derecedir? 
m(KBC ) — x kaç derecedir? 
A)75 B)65 C)55 D)45 E)35 
A) 20 B) 25 Cc)30 D) 35 E) 40 
A 14. ABC eşkenar üçgen 
10. ABC bir üçgen A 7 > 
OB | lAHI — IBFI 
E , C, D doğrusal 
ay D LADI < IDCI 
lAEİ — (EBI — (BC! E 
N EL A N z zİ 7 ii olduğuna göre, 
d a > KAF D) — 150 
m(BDE) — 409 A 
m(AED ) kaç derecedir? 
A 
Yukarıdaki verilere göre mABE) — a kaç derecedir? A) 15 B) 20 Cc) 30 D) 40 E) 45 
A)30 B) 35 Cc) 40 D) 45 E) 50 
15. D,E, F doğrusal 
11. ABC bir üçgen GC, F, B doğrusal 
D (DEJ 1 (BCJ (ACJ 1 (BD)| 
| ,ABI — |ADI ADI — ICFI — 1BFİ 
> z ld IBEI — IECİ m(CEF) — 709 
A 
m(BAC) - 209 olduğuna göre, 
olduğuna göre, ADE açısının ölçüsü kaç derecedir? p 
- ir? 
A)100 B)105 C)110 D)120 E)130 EMRDL e sekçeerecenle 
A)6O B)65 C)70 D)75 E)80 
12. k ABC eşkenar üçgen N 
(DE 1 (BoJ 16. ABC üçgen; 
IDEL < 1DFI > ee (CEJ açıortay 
(DEJ 1 (OF) A 
olduğuna göre, B D G 
A 
m(EPF) -a & Mi 
m(B) * x - 1109 olduğuna göre, m(B) kaç derece- 
kaç derecedir? dir? 
A)100 B)105 C©)110 D)115 E)120 A)30 B) 35 C) 40 D) 45 E) 50 
1G 2.B 3.A 4.A 5.B 6.C 7.E 8.B 9.B 10.B ME 12B 13.B ME 
15.A (o 16.C 
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Groweri 














1. ABC üçgen 
IABIi — IACI 
(BHJ 1 JACJ 
(EBİ > IECİ 
m(CEH) - 709 olduğuna göre, m(EBA) kaç derece- 
dir? 
A)20 B)40 C)5SO0 D)6O E)70 
2. EAC üçgen 
ABI — IFBI 
IBDI — IBCI 
A 
m(FBD) - 809 
olduğuna göre, 
m(AEC) - a kaç derecedir? 
A) 50 B)6O C)70 D) 80 E) 85 
3. ABC üçgen 
A A 
m(BAC) — 1059 
AE — |ECİ 
lABI — (BEİ 
B E C 
olduğuna göre, 
m za kaç derecedir? 
A)35 B)40 C)45 D)SO E)60 
4. ABD üçgen 
A — 
Nİ ABI — |ACI 
lADI — 1BDI 
A 
M(ADC) — 409 
NN (ADC) 
B C D 


olduğuna göre, 


m(CAD)  X kaç derecedir? 


A) 25 B) 30 C)35 D) 40 E) 45 











Üçgende Açılar - Il 


ABC üçgen 
(ACI — IBCI 
(BAl — IBDI 


A 
(ABD) - 509 
M(AĞB) < 30* 


A 
olduğuna göre, m(DAC ) kaç derecedir? 


A)10 B)15  O)20 
6. : 
E 
ei 
Sİ 
B D Cc 


mDEC) z Xx kaç derecedir? 


A) 18 B) 21 C)24 
/N 

B D Cc 

m(DAC) kaç derecedir? 
A) 40 B) 45 Cc) 50 

A 
8. 
D 
B Cc 


m(ADC ) e x kaç derecedir? 


A)100 B)115 C)120 


D) 25 E)30 
ABC üçgen 
IACI — İECİ — |EBİ 
ABI — IBCI 


m(BDE) - 60* 


olduğuna göre, 


D)27 E)0 


ABC üçgen 
m(BAD) — x 
m(ACB) - y 
IABI — ACI 
IDAJ — IDCİ 
X*ys709 


olduğuna göre, 


D) 55 E) 60 
ABC üçgen 
ABI — İACI 
ICDI — 1BCI 


M(ACD) - 159 


olduğuna göre, 


D)150 E) 160 
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Geometri Üçgende Açılar - Ii Test 2 
9. ABC üçgen, 13. A ABC üçgen 

ABI — ACI NN 5 !ABI — IBFI 

ADI — IDBI — IBCI TN !ADI - IDCI 

(DEJ 1 (BC) Le | . m(EBC) - 509 





A 
m(BDE ) - o kaç derecedir? 


A) 36 


A 
(5 
D 
B E Cc 
mEDC ) kaç derecedir? 
A) 32 B) 40 Cc) 48 


B) 48 Cc) 52 


10. 


A 
11. 
E 


SA 


B Cc 


m(DCA) - a kaç derecedir? 


A) 20 


A 
LK 
B D Cc 


B)30 Cc) 40 


12. 


olduğuna göre 


D)54 oE)72 
ABC üçgen, 
!ADI — IDEİ — IECİ 
IDCI — IBE| 


A 
m(BAE) - 26“ 


olduğuna göre 


D) 56 E) 64 
ABC eşkenar üçgen 
(ABJ 1 (BDJ 

IDE| <2. 1BCI 


olduğuna göre 


D)45 oOE)50 


ABC üçgen 
ABI — |ACI 
1BDI — IDCİ 
(ACI 1 (BEJ 
M(BAC) - 2a 


olduğuna göre, 


mBED) zxinacinsinden eşiti nedir? 


A)a 


B)2 C)90 D) 90 > E) - 
a —a —— E— 
2 3 


m(BAD) kaç derecedir? 
A) 30 


B) 45 Cc) 50 





olduğuna göre, 


D) 55 E) 65 
ABC bir üçgen 
X*y 130“ 


m(BEC) — 120* 


olduğuna göre, y — x kaç derecedir? 


A) 10 B) 15 Cc) 20 





mACB) — x kaç derecedir? 


A) 60 B) 70 Cc) 80 





m(BÂC) - x kaç derecedir? 


A)92 B) 86 Cc) 84 


D) 25 E) 30 
ABC üçgen 
(ADJ / (FC) 
(AD) ve (BFJ 
açıortay 

m(E) — 509 


olduğuna göre, 


D) 90 E) 100 
ABC üçgen 
(DHI 1 (BCJ 
IBHI — IHCI 
ADI — IACI 
M(ABC) - 22 


olduğuna göre 


D)76 E)74 





Groweri 


ABC bir üçgen 
A (AD) dışaçıortay 
(ACI 1 (BD)J 
IBCI — ICDI 
B C D 


A 
Yukarıdaki verilere göre, m(BAC ) — x kaç derece- 
dir? 





A) 30 B) 45 C) 50 D) 55 E) 60 
ABC bir üçgen 
IDEJ 1 (BC| 
ABI — IDCI 
IBE| — |ECİ 
C A 
Mm(C) — 35“ 


A 
Yukarıdaki verilere göre, m(B) — x kaç derecedir? 


A)55 B)6O C)65 D)70 E)75 
A 
ABC bir üçgen 
> LABI — IADI < JAEİ 
A 
KN m(CDE) - 35 
B D c 


A 
Yukarıdaki verilere göre, m(BAC ) kaç derecedir? 


A) 55 


B) 60 C) 65 D) 70 E) 75 
ABC bir üçgen 
ABI — !BDİ — JAEİ 
m(A s 1009 


m(G — 20* 





Yukarıdaki verilere göre, MCDE ) - x kaç derece- 
dir? 


A) 60 B)SO C)45 0) 40 E)30 





5. 


7. 





Üçgende Açılar - lll 


A ABC bir üçgen 
lABI — (ADİ 
E IDE) 1 (ACI 
© A A 
ZE m(ADE) < m(CDE) 
Va A 
8 D ç m(BAD) - 52* 
Yukarıdaki verilere göre, m(C) - x kaç derecedir? 


A) 27 C)32 D)36 E)39 


A 
(A 
D 
İN 
B Cc 


A 
Yukarıdaki verilere göre, m(A) — x kaç derecedir? 


B) 30 


ABC bir üçgen 
ABI - 1ACI 
(BDI — (BCİ 
m(ABD) - 189 


A) 48 B)50 C)52 D) 55 E) 56 
K 
KLM üçgeninde 
IMLI — IKMI 
IKNI — INLI 


oi 
A A 
7 m(LKN) — m(KEN) — 109 
Jo , 
e M olduğuna göre, 
m(LNM) açısı kaç derecedir? 
Cc) 90 


A) 120 


B) 100 D)85 o E)50 
A 

m(BAC) - 509 

m(CAD) > 259 

m(ABD) - 30* 


m(DEC) - 509 





olduğuna göre 


m(AĞD) z x kaç derecedir? 


A)10 B)15 ©)20 D)25 E)s0 
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Geometri Üçgende Açılar - Ili Test 3 
9g. ' A ABC bir üçgen 13. ABC üçgen 
ABI — |ACI (ADI — IDCİ 
ADI — (DBI - IBCI !ACI > IBCI 
N m(ADB) - x* (DC) 1 (BCJ 
m(CBD) - ye 
B Cc 


x 
Yukarıdaki verilere göre, — oranı kaçtır? 
Yy 


3 5 
A) 7 B) > c)2 D)3 E)4 
10. | (ABJ 1 (BCJ 
7 ADI > IDCI 
Ş IAEl-7cm 
” IEBI < 1 cm 
B 6 G . IBCI—6 cm 


Yukarıda verilenlere göre, m(BED) - x kaç dere- 


cedir? 
A)95 oOB)105 C)120 D)130 E)135 
11. ABC bir üçgen 
(AH| 1 (BCJ 


m(BAN) - m(NAC) 
m(B) — m(C) 4 20 


/N 
B H N C 


A : 
Yukarıdaki verilere göre, m(HAN) — x kaç derece- 


dir? 
A)5 B) 10 C) 15 D) 20 E) 25 
12. ABC eşkenar üçgen 
(ADJ (DB), 
lAE| — İECİ 


D A 
E 
olduğuna göre 
B Cc 
m(ADE ) kaç derecedir? 


A)15 oOB)30 C)45 D)60 





A, ç, E noktaları doğrusal olduğuna göre; 


m(BCE ) - a kaç derecedir? 


A)20 B)25 C)30 D45 E)60 
14. A ABC üçgen 
N F 
!LABI - IBFİ — IFDİ 
Ke IFDI > İDE — IECİ 
A 


15. 


16. 


M(ABC) - 130* 


olduğuna göre; 


m(BAC) z a kaç derecedir? 


A) 40 B) 35 Cc)30 D) 25 E) 20 


ABC üçgen 
m(BAE) - 90* 
IBDI — IDE 
(AHJ 1 (BGJ 

B m(CBE) — m(HAD) 


olduğuna göre, 


m(ABC) kaç derecedir? 


A)30 B) 40 C) 45 D) 50 E) 60 
A (ABI 1 (AC) 
ABI — |ACI 
iBCİ — |ADI 
olduğuna göre, 
B C D 


m(CAD ) sa kaç derecedir? 
B) 30 C) 25 


A)35 





Üçgende Açılar - IV 








A ABC bir üçen, 
(BD| ve (DC| açıortay, 
A 
m(BDC) - 1289 


TE olduğuna göre, 
LA NA |, 


A 
m(A) - x kaç derecedir? 


A) 46 C) 56 


B) 52 


D)66 OoOE)76 
ABC üçgeninde 
(CNI ve /(BKJ 
açıortaydır. 
MENC) -70 
m(BKG) — 509 





olduğuna göre 


BAC açısının ölçüsü kaç derecedir? 
A) 10 B)20 C)30 D) 40 E) 50 
ABD üçgen 
A A 
M(ABC) -m(CAD) a 
A 
m(ACD) - 849 


olduğuna göre, 





A 
m(BAD) kaç derecedir? 


A)42 o B)66 C)84 D)92 E)96 
A 
ABC üçgen 
— ABI — IACI 
IBCI — IDCI 
m(â) - 209 
B Cc 


A 
olduğuna göre, m(ABD) kaç derecedir? 


A) 20 B) 25 Cc) 30 D) 35 E) 40 





6. 





ABC bir üçgen 
AE — !EBİ — IBCI 
(DEJ / (BCJ 
m(DEB) - 409 


olduğuna göre, 


A 
m(A) kaç derecedir? 
A)30 B)35 Cc) 40 


A 
/X 
B G 


z kaç derecedir? 
A)5 B) 10 


D) 44 E) 46 


ABC bir üçgen 
şekildeki açıların 
ölçüleri Xx, y, z dir. 
ABI — ACI 
y-—x-309 


olduğuna göre, 


C) 15 D) 20 E) 25 


B BAD, FAC birer üçgen 
IBF| — IBE| 
ICDI — ICE| 
m(BAC) - 60" 


olduğuna göre, 





A 
m(FED) kaç derecedir? 


A)120 B)115 C)110 D)105 E)100 


ABC bir üçgen 
(BDJ dış açıortay 
İCEJ dış açıortay 
(DEJ 1 (CEJ 
m(A) - 70" 





A 
Yukarıda verilenlere göre, m(BDE ) — x kaç dere- 
cedir? 


A)125 B)130 C)135 D)140 E)145 


25 





Geometri 


Üçgende Açılar - IV Test 4 





ABC üçgen 
mBAC) 90" 
(AD) kenarortay 
(AHJ 1 (BC) 
m(DAH) -249 


9. A 
/| 
B D H C 


A 
m(ABC ) — x kaç derecedir? 


olduğuna göre, 


A) 28 B) 30 C)33 D) 36 E) 42 


ABC üçgen 

İDEJ — IEA| — |ECİ 
m(BAD) - 409 
m(DCB) -20 





> olduğuna göre, 
m(ABC)  x kaç derecedir? 


A) 20 B)25 (C)30 D) 40 E) 50 


ABC dik üçgen 
m(A) 90, 

D, E, F kenarorta 
noktalarıdır. 
m(HFE) — 1259 
(AHİ 1 (BC) 





olduğuna göre, 
A 
m(EDH ) kaç derecedir? 
A) 35 B) 40 C) 45 D) 50 E) 55 


12. A ABC bir üçgen 
lABI — ACI, 
A A 
m(DBC) — m(DCA) - x 
A 
m(BDC) — 108* 


olduğuna göre, 


A 
m(ACB ) kaç derecedir? 


A) 66 B) 70 Cc) 72 D) 74 E) 76 


4.C 5.B 


ABC ve ADC birer üçgen 
ABI — |ACI 

A A 
m(BAE) - m(BCD) 

A 
m(BAC) - 80“ 


olduğuna göre, 





A 
m(EDC ) kaç derecedir? 
A)45 B)5O C)55 D)6GO E)65 


14. ABC ve DEB birer üçgen 
!ABI — (ADİ — |AEİ 
A 
4g: o MEFC)>1109 

olduğuna göre, 

B D Cc 

A 
mM(FCD ) kaç derecedir? 
A) 20 B) 25 C)30 D) 35 E) 40 


15. ABC bir üçgen 
A 
N m(BAC) > 100* 
<A A 
E ÇİN m(BED) - 130* 
<A 
an LACI — |AEİ 
2 z Z IDE! - IDCİ 


olduğuna göre 
A 
m(EBD ) kaç derecedir? 
A) 10 B)20 o(C)30 D) 40 E) 45 
16. A ABC bir üçgen 
AD! — IDBI — IDCI 
A A 
m(ABC) * m(ACB) — 1009 
N olduğuna göre, 
B C 
A 
m(BDC) kaç derecedir? 


A)120 B)130 C)140 D)150 E)160 








Geoweri 





ABC bir üçgen 
!ABI — |ACI, 
ADI — |AEI, 


A 
M(EDC) - 159 


verilenlere göre 





A 
m(BAD ) < x kaç derecedir? 


A)15 o(B)20 C)25 D)30 E)40 
ABC bir üçgen 
D (AD) ve (CD) dış 


açıortaylardır. 
A 

m(ABE) - 309 ve 
A 

M(EDC) — 409 


A 
Verilenlere göre, mADB ) kaç derecedir? 
A) 20 


B)25 o(C)30 D) 35 E) 40 


ABC bir üçgen 
(BD) ve (CD) 
açıortaylarıdır. 
A 
m(D) — 409 ve 
A A 
m(ACB) — m(ABC) - 209 





A 
Verilenlere göre, mABC ) kaç derecedir? 


A)30 B) 40 Cc) 50 D) 60 E) 70 


ABC bir üçgen 
(ANJ açıortay 
(BHJ £ JANJ 
m(ABH) Xx 
m(HEN) -y 





olduğuna göre 


C açısının ölçüsü aşağıdakilerden hangisidir? 


X*y 
2 





A) x-y B) C) 2x-y 


D) 2y-3 E) 2 (x-y) 








Üçgende Açılar - V 


Düzlemsel şekilde 
(BD) ABC 'nın 
açıortayı 

(AEJ /(DCI 

ABI — BEİ 
m(DCB) - 80“ 


olduğuna göre 


A 
m(BDC) — x kaç derecedir? 


A) 60 B) 90 C)110 D)120 E)130 
A ABC bir üçgen 
d (ABI — |ACI 
F IBDI — IBE| 
5 m(FBC) — 209 
P i A, olduğuna göre, 


A A 
m(BAE) - m(ACB) —x 
kaç derecedir? 

A) 50 B) 45 Cc) 40 D) 35 E)30 
ABC bir üçgen 
(BD| ve (DEJ 
açıortaylardır. 

A A 

MA) — m(G) - 409 
A 
M(DEC) — 709 


C olduğuna göre 


A 
m(C) kaç derecedir? 


A)35 


B)40 C)45 D)50 
m(A) - 80“ 
m(BCD) - 20* 
(DB! — IBCI 


lABI — JACI 


E) 55 


olduğuna göre 





A 
M(DBA) — x kaç derecedir? 


A) 80 B) 85 Cc) 90 D) 95 E) 100 
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Geometri 


Üçgende Açılar - V Test 5 








A 
m(BEH ) - a Kaç derecedir? 


A) 20 B) 30 Cc) 40 





A 
m(ABC ) kaç derecedir? 
A) 57 B)6O C)64 


1. N 


/? 


B , G 
m(ACB ) kaç derecedir? 


A) 65 B) 70 C) 75 


12. 
A 


B D Cc 


ABC üçgen 
(AHI 1 (BC) 
ACI - IBCI 
JAEİ — |EBİ 
m(HAC) - 509 


olduğuna göre 


D)45 oOE)50 


ABC üçgen 

A A 
m(BCE) - mECA) 
AE — |AFI 

A 
m(FEC) - 329 


olduğuna göre 


D) 68 E) 72 
ABC üçgen 
ABI — (ACI 
1BCI — ICDI 


A 
m(ABD) - 30* 


olduğuna göre, 


D) 80 E)85 
ABC üçgen 
lABI — JACI 
lADI — JAEİ 
m(EDO) Xx 
m(BAD) -3y 
olduğun göre 


Xx 
— oranı aşağıdakilerden hangisidir? 
y 











E ABC üçgen 
IBDI — IDAJ — |ACI 
A 
m(CAE) — 1179 


olduğuna göre 
B D C 


A 
m(ABD ) kaç derecedir? 
A)30 B) 39 Cc) 40 D) 42 E) 45 


ABC üçgen 

ICBI — IBDI — IDEİ 
mb — 60“ 
m(DEA) — 130“ 


olduğuna göre, 


A 
m(A) kaç derecedir? 


A)30 B)20 C)15 D10 E)S5 


ABC üçgen 
(ABJ 1. (AC) 
ADI — IDE 
IBE| — IECİ 
m(BDE) - 30“ 


olduğuna göre, 


A 
m(DEC ) - x kaç derecedir? 
A) 36 B) 45 C) 50 D) 60 E) 72 





A 
ABC üçgeninde B ve C açılarının iç, m(ACK ) açısı- 
nında dış açıortayları çizilmiştir. 
A 


A 
m(E) -3x4209 m(DNC)-xs 109 olduğuna göre, 
m(A) kaç derecedir? 


A)130 B)135 C)100 D)95 E) 85 








Geonweri 





Üçgende Açılar - VI 











A 
m(BGE) - a kaç derecedir? 


A)150 B)140 C)130 


A 
l 

(5 
/N EN 


A 
m(EDC) - a kaç derecedir? 
A) 30 B) 35 C) 40 


3. N 
AD 
B D C 





B Cc 


A 
m(BAD ) — x kaç derecedir? 
A) 50 


B)55 C)60 





A 
m(DKH) — a kaç derecedir? 


A)105 B)110 C)115 





D) 65 


D) 120 


ABC üçgeninde 5. 
G ağırlık merkezi 

ABI — İACI 

1BGI — ICFI 

m(GFB) -20* 


olduğuna göre, 


D)120 E)110 6. 
ABC üçgen 

ABI — 1BCI 

LAEL - İDEJ 

m(ABC) - 509 

m(BAD) - 259 


olduğuna göre; 


D) 45 E) 65 7. 
ABC üçgen 

(ADJ 1 (DEJ 

IDEI  IECİ 

ABI — ADI — IDCI 


olduğuna göre 


E) 70 
ABC üçgeninde 8. 
(BH) 1 (AC) 

(ADJ, BAC açısının 
açıortayı 

lAHI — IHCI 

m(ADB) - 75 


olduğuna göre 


E) 125 








ABC üçgen 

!ABI — İAE| — |EFİ — IHCİ 
(FHİ 1 (AC) 

m(AFH) 489 


A 
H 
B C 
F 


A 
m(BAF) derecedir? 


olduğuna göre 


B) 34 C) 45 D) 54 E) 98 


A 
Şekilde (BD, EBC 


A) 30 


ç 
A açısının açıortayıdır. 
D (ABI 1 (BE 
(ACI / (BD 
lABI — (ACI 
B E 


olduğuna göre; 


A 
m(BAC ) kaç derecedir? 
B) 80 


A) 60 C)100 D)120 E)125 


ABC üçgen 

(BD) ve (CD) açıortay 
IBCI — IDCI 
m(BAC) 709 


olduğuna göre, 





A 
mM(ACB) — a kaç derecedir? 


A)140 B)100 C)90 D) 80 E) 40 
ABC dik üçgen 
(ABJ 1 (AC) 
(AEJ 1 (BCJ 
(AD)| kenarortay 
lADI — IDEİ 
M(AED) - 209 


olduğuna göre 


A 
m(ABC) — x kaç derecedir? 


A) 35 B) 45 C) 55 D) 60 E) 70 














Geometri Üçgende Açılar - VI Test 6 
9. N ABC üçgen 13. “e 5 (BK 1 (BF 
a LABI — IACI Node (ADJ 1 (DBJ 
lADI — IDCI IBDI — 1BCİ 
A A 
B 5 > M(ACD) — 159 D N mM(KAD) — 1009 
olduğuna göre, < N olduğuna göre 


A 
m(BAD) - x kaç derecedir? 


A 
M(DCF) - a kaç derecedir? 
A) 15 B) 30 C) 45 D) 90 E) 135 


A) 100 


14. A 
D 
İN. 
8 Cc F 


A 
m(OFB) — x kaç derecedir? 
B) 36 


B)110  C)120 


10. b 






Şekilde verilenlere göre 
6 kaç derecedir? 


A) 90 


B)100 C©)110 D)120 E)150 


11. 


ABC üçgen 
N A) 32 

D, F, E doğrusal 
— IDBİ — IDFİ 


A 
M(A) — 6x 


Cc) 42 


A 
le mB) —x 
A 
m6) — 2x 





B D C 
k olduğuna göre, > 
A 

x kaç derecedir? m(EDC ) — a kaç derecedir? 
A) 18 B) 20 Cc) 22 D) 24 E) 26 A)85 B) 80 Cc) 95 

D, C, B doğrusal 16. 

(ACI / (DEJ 

ICDI — IDEİ 

(ABJ 1 (DB| 


A 
m(DEC) — 259 





olduğuna göre 


A 
m(BAC ) — a kaç derecedir? 
B)40 C)45 


A 
mM(CAB ) — a kaç derecedir? 


A) 25 B)30 o C)85 D) 40 E) 50 A)30 


D)130  E)140 
LADI — IDEİ — ICFİ 
IEFI — BCI 


A 
M(ACF) - 96“ 


olduğuna göre, 


D)52  E)56 


ABC üçgen 
m(BAC) - 80* 
m(BED) - 159 
m(ACF) — 1509 


olduğuna göre; 


D)100 E)105 


ABC üçgeninde 
D, E, F doğrusal 
İDEJ — VECİ — İCFİ 
IBDI — IBCI 
m(ABF) - 309 


olduğuna göre, 


D)5O0  E)60 














Geowerri 
1. A ABC bir üçgen 
IADI — BD — IBCİ 
m(BAC) — 409 
B Cc 


3. 


A 
olduğuna göre, m(ABC) kaç derecedir? 


A) 50 B) 60 Cc) 70 D) 75 E)80 


A ABC bir üçgen 
ACI — IDCI 
> IBCI — IABI 

80 >. > 

m(B) 80“ 


D olduğuna göre, 


A 
m(DAB ) kaç derecedir? 
A) 75 


B) 80 C)85 D) 90 E) 95 
ABC bir üçgen 
(ABJ /d 

lABI — IBDI 
ADI — IDCI 
m(BCF) 409 


olduğuna göre, 





A 
m(DAC ) - x kaç derecedir? 


A) 20 B) 25 C)30 D) 35 E) 40 


ABC bir üçgen 
JAEl — JEDİ 


A 
m(DBC) - 40* 


olduğuna göre, 





A 
m(BED ) — x kaç derecedir? 


A) 90 B) 80 Cc) 70 D) 60 E) 50 


ADI — IBDI — IBCI 


iz 





A 
m(AED) — x kaç derecedir? 


A) 11 B) 20 C) 21 





A 
m(BAD) kaç derecedir? 
A)100 B)90 C) 80 





A 
M(ADE ) — x kaç derecedir? 


A)5O  B)69 C)70 
A 
ER 
/$N 
B ' D Cc 


A 
m(AED) — o kaç derecedir? 
A)120 B)130 C) 140 








Üçgende Açılar - Vil 


ABC üçgen, 

D, E, F doğrusal 
ABI — |ACI 

IDFI — IBFI 
m(DFB) — 469 


olduğuna göre 


D)24 E)32 


ABC üçgen 

İAEİ < |ACI < JADI 
A 

m(ECB) < 509 


olduğuna göre 


D)70  E)60 


ABC bir üçgen 
(BC) 1 (AC)J 
(AB) 1. (AD)| 
(BD)J açıortay 
m(CED) z 1009 


olduğuna göre, 


D) 75 E) 80 


ABC üçgen 

A A 
m(BAD) - m(DAC) 
IEBİ — IEDİ 

A 
m(EDA) - 209 

A ği 

m(G — 709 


olduğuna göre 


D)150 E) 160 
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Geometri Üçgende Açılar - Vll Test 7 
A 
9. A ABC bir üçgen 13. ABC üçgen 
N ABI — ACI — IBDI (ABI 1 (0CJ 
A 
m(ABD) - 269 LAFI — IFCI — IDBI 
A A 
M(DAC) - 339 m(FDC) - 26* 
a & olduğuna göre olduğuna göre 
A a pi 
mDBC) > a kaç derecedir? m(AFD ) kaç derecedir? 
A9 Bo Of Di? E13 A)78 B)75 C)70 D)68 E)60 
1 A 2... . 
10. i ABC bir üçgen 4. . MEZ Mçdeminile 
<3 - 909 
ABI - 1BCİ D e 
E Has 
(ADI, (DEJ açıortay MED) iş 
(DEJ 1 (ABI N IDCI — 2 |ABI 
B D G 2) . 5 : 
B C olduğuna göre, 
A 
A — 
Yukarıdaki verilere göre m(B) kaç derecedir? iie 
kaç derecedir? 
A)30 B) 36 C) 40 D) 45 E) 50 
A) 48 B) 36 Cc) 28 D) 26 E) 24 
11. ABC bir üçgen 15. ABD, ADC ve BDC 
LADI — IDEJ 4D birer üçgen 
BDI < IDFİ | !ABI — IADI — ACI 
A A 
m(ACB) - 509 m(BAD) — 309 
olduğuna göre ü b 4 i M(DAC) - 40* 
A 
5 m(DBC) —x 
A 
m(EDF ) — x kaç derecedir? m(BCD) -Yy 


A) 54 B) 60 C) 75 D) 80 E)82 


ABC bir üçgen 
IBFI < İFDI 

m(BDA) 50" 
m(ACB) 230“ 


olduğuna göre, 





A 
m(AED ) kaç derecedir? 
A) 30 B) 40 C) 50 D) 70 E)80 


Yukarıdaki verilere göre, (2x — y) kaç derecedir? 


A) 15 B) 20 


C) 25 


16. A 
D 
E 
B o C 


A 
m(DOE) — x kaç derecedir? 


A)30 (o B)40 


C) 45 


D) 30 E) 35 


ABC bir üçgen 
(CDİ 1 (ABI, 
(BEJ 1 (ACI, 
IBO! — (OC! 
m(â) - 659 
olduğuna göre 


D) 50 E) 55 





Geowri 





A 
ABC 'de 

IBDI  IDA| 
mb 30» 
mA) — 159 


olduğuna göre, 


A 
m(BDC) — o kaç derecedir? 
A) 15 B) 20 C) 25 D)30 E) 45 


A 


2. ABC bir üçgen 
!ABI — |ACI 
lADI > IDCI 
m(BAD) -159 

B D Cc 


olduğuna göre, 
x kaç derecedir? 


A) 50 B) 55 C) 60 D) 65 E) 70 


3. ABC bir üçgen 
A IBDI — IDCI 
48 A 
M(BAC) — 5x 
D A 
/> M(DCA) — x 
A 
m(ACE) - 8X 
kg 


olduğuna göre, 
A 

BDC açısının ölçüsü kaç derecedir? 

A) 70 B) 80 Cc) 90 D) 95 


ABC bir üçgen 


A 

m(BAC) - 70* 
A 

m(BKE) — 20* 
A 

mAFE) <a 





olduğuna göre, 


a kaç derecedir? 


A)30 oOB)40 C)J5O D)JGO E)70 





E) 100 


E, F, K doğrusal 
IBE| — ICE| — |CKI 








Üçgende Açılar - VIN 








ABC üçgen 

AE| — IDEİ — IECİ 
m(DBE) -30* 
m(DEB) —X 
olduğuna göre 


A 
m(BAC ) açısının x cinsinden eşiti aşağıdakiler- 
den hangisidir? 


X Xx Xx 
A)30— — B)60— — C) 604 — 
2 2 2 


X 
Mi E) 102—x 


A ABC bir üçgen 
(AHJ 1 (BC) 
LADI IDCI — IBHI 
D m(AED) - 639 
m(BDC) — x 
olduğuna göre, 

B H (e 
x kaç derecedir? 

A) 62 B) 78 C) 89 D) 99 E) 102 
ABC bir üçgen 
ABI —c 
ACI -b 
IBCI <a 
IDCI sa-c 
m 509 
m(O) - 35“ 
olduğuna göre, 





A 
m(DAC ) — x kaç derecedir? 
A) 25 B)30 C)35 D)40 E)45 


â 
ABC üçgen 
m(KLA) -30* 
m(MLC) 509 
m(BÇK) 20 
m(KCA) - 609 
olduğuna göre, 





A 
m(BAL ) < x kaç derecedir? 
A) 7 B) 10 C) 14 D) 15 E) 18 
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Geometri Üçgende Açılar - Vill Test 8 
9. ABC bir üçgen 13. ABC bir üçgen 
A 
A .ABI — IDEİ (AD) ve (CEJ sırasıyla 
N 1AE| — IDCI BAC ve BCA açılarının 
E 
IBFI — iFCİ açıortaylarıdır. 
A 
B E e olduğuna göre, 5 e M(DEC) —- 569 
A olduğuna göre 
m(DFE ) kaç derecedir? A : 
m(ABC) — x kaç derecedir? 
A)30 B) 45 C) 60 D) 75 E) 90 
A)50 B)54 C)J6GO D)68 E)72 
A e 
10. ABC eşkenar üçgen ABC bir üçgen 
E (AEİ — IBDI B, D, E doğrusal 
A — 
m(DEC) - 90* iz İCE| 
olduğuna göre, m(BCD) -x 
z > > N olduğuna göre 
m(ECA ) kaç derecedir? x kaç derecedir? 
A) 45 B)380 C)25 D) 20 E) 15 A) 35 B)40 o C)45 D) 50 E) 52 
15. A ABC bir üçgen 
A 
11. ABC eşkenar üçgen (CEJ 1 JABJ 
A, C, D noktaları doğrusal E/2 ONU (BDJ 1 (AC) 
F 
F.E, D noktaları doğrusal  X iz 
ğ JA A m(GBD) -a 
(CF) 1 JABI ? MACE) -b 
B 
ICFİ < CDİ olduğuna göre, 
A 
D BCE açısının ölçüsünün a ve b türünden değeri 
A pa : mi! 
mM(CED) — a olduğuna göre, a kaç derecedir? #şağıdakllerderi hangismir? 





A) 15 


B)20 C)30 D)40 E)45 


ADC üçgeninde, 
JAEJ iç açıortay, 
(ABI dış açıortay 
!lAE| — İECİ 
m(ABE) - 20“ 
olduğuna göre, 
mADB) kaç derecedir? 


A)100 B)105 C©)110 D)115 E)120 





A)90-(a*b) 
D) 2a-b 


B)90-2(a4b) C)asb 
E) 2b -a 


A 
ABC dik üçgendir. 


IAEİ — IECİ 

IDBI — 2 birim 
IBCI - 83 birim 
lADI - 10 birim 


olduğuna göre, 
A 
m(ADE ) - a kaç derecedir? 


A) 15 B) 30 C) 45 D) 60 











A ABC üçgen 
N (ADJ dış açıortay 
(AEJ iç açıortay 
a N LADI — JAEİ 
D B G 


A 
M(ABD) — 559 


olduğuna göre, 


A 
m(ACD ) - a kaç derecedir? 


A) 40 B) 35 C)30 D) 25 E) 20 
(AD) açıortay, 
A 
mC)30* 


m(ABF) - mEBD) 


olduğuna göre, 





A 
m(D) kaç derecedir? 


A) 10 B) 12 C)15 D) 18 E) 20 


ABC dik üçgen 
M(AĞD) - m(DCB) 
EBİ < IDBI 

(EF) 1 (CD) 





olduğuna göre, 


A 
m(FED) < a kaç derecedir? 


A)15 oO(B)30 C)45 D)6O E)75 
A ABC üçgeninde 
(ABI - IBCI 
N BDI - (BEİ 
EN 
ya m(ABD) - 40* 
B E G 


olduğuna göre, 


A 
m(EDC ) — x kaç derecedir? 


A) 10 B)15 ©)20 D) 25 E)30 





7. 


Üçgende Açılar - IX 





B E F Cc 


A 
m(BAF ) kaç derecedir? 


A) 40 


B) 50 C) 55 





A 
m(ABC ) — x kaç derecedir? 


A)28 o B)31 o 0)33 
A 
7 talil/7 N 


A 
m(ADB) a kaç derecedir? 


A) 15 B) 22,5 C)30 


A 
m(BED) — a kaç derecedir? 


A)20 B)25 (C)30 








D) 60 


D)35 


D) 36 


D) 45 


ABC üçgen 
AEİ — IEBİ 
(ACI — ICF 


A 
m(EAC) — 130“ 


olduğuna göre, 
E) 65 


ABC üçgen 
lADI — IBDI 
ACI — IDCI 
mO - 489 


olduğuna göre; 


E) 38 


m(ABD) 499 
m(ACB) - 60“ 
IBCI — 2 birim 
ICDI — 4 birim 


olduğuna göre; 


E) 45 


ABC dik üçgen 
(AB) 1 (BG) 
IBDI — IDCI 
ACI — 2ABI 
m(ABE) - 759 


olduğuna göre; 


E) 60 


35 





Geometri 


Üçgende Açılar - IX 


Test 9 





9. ABC üçgeninde 


AN JAFI ve JAEJ 
YS F açıortaydır. 
p 

IBFI — IFCI 


A 
mM(AKB) — 1059 


A 
Buna göre, mCAE) kaç derecedir? 


C) 25 D)30 


A) 15 


B) 20 E)35 


Şekilde 

ICDI — 1BDI 
m(EAB) - 1509 
m(ABE) - 60“ 


olduğuna göre; 





A 
m(ABC) — a kaç derecedir? 


A)30 B) 35 C) 40 D) 45 E) 50 
11.A ABD üçgen 
lABI — IBCI 
ACI — IBDI 
m(CBD) za 


olduğuna göre; 





a kaç derecedir? 


A) 15 B) 20 C) 25 D) 30 E)35 


ABC bir üçgen 

IBD| açıortay 
A 

m(DAC) - 709 





A 

m(ACB) - 30“ 
A 

m(ACD) - 759 


A 
Yukarıda verilenlere göre, mADB) — x kaç derece- 
dir? 


A) 15 B) 20 C) 25 D)30 E)35 





13. (BAJ / (DCJ 
ADI — IACI 
IEA — ECİ 





A 
m(ADC) —- 70* 


D 


A 
Yukarıdaki verilere göre, m(ABC ) - x kaç derece- 


dir? 
A)20 B)25 C)30 D)35 E)40 
14. A ABC üçgen 
A LABI — AEİ 
A A 
D m(BAE) - m(BCA) 
(0 A A 
eN m(ABD) — m(DBC) 
Xx EN A 
B E c m(BFA) - 1059 


A 
Şekilde m(BAC) kaç derecedir? 


A)50 B)55 C)6GO D)65 E)70 
15. ABD ve ACD üçgen 
c ICDI — IDBI 
IABI > ACI 
AD A A 
M(CAD) — m(BAD) 
A 
LA A m(ABD) — 659 
A B 


A 
m(ADC) - 50* 


K A 
m(ADB) - a olduğuna göre, a kaç derecedir? 


A)100 B)105 C©)110 D)115 E)120 


A 
16. IN Şekilde 
ç (ACI  IECİ 
ADI - BDI 
m(BAE) - 209 


B E D C olduğuna göre 


A 
m(DAC) — x kaç derecedir? 


A)30 B) 35 C) 40 D) 45 E) 50 








Geoweri 


Üçgende Açılar - X 

















1. A ABC dik üçgen 5. L Şekildeki ABC 
4 40* 
(ABJ 1 (BCJ A T z üçgeninde 
D LADI — IDCI — IEBİ (AK ve (CL dış 
< m(CDE) -33* açıortaylardır. 
vel m) olduğuna göre; B 5 M(LTK) > 40“ 
j olduğuna göre, 
m(CAB) — o kaç derecedir? m 
A)6O B)J52 C)45 D38 E)33 mTBA) kaç derecedir? 
A)30 oB)40 C)SO D)55 E)59 
2. ABC üçgen 6. A e Şekilde 
(ABI 1 (BC) 2 4 IDA| — IDBI —IDCİ dir. 
1BCI — (CDİ M(ADC) - 96* 
(BED) — 469 MDCB) — 
m(ABE) - 109 N m(ABD) - 3x 
olduğuna göre; ii 
mEBD) - x kaç derecedir? olduğuna göre; m(ABC) kaç derecedir? 
A)17 B24 C)26 D46 E)s4 A)30 o B)40 ©)45 D)8 Eg 
D 
3. ABC eşkenar üçgen, 7. li 
ADI — IECİ MAN Or 
M(EBC) - 259 ve Yi 
B, A, D noktaları m(CDT) - 40* 
edeni Yukarıdaki verilenlere göre; m(FAH) - x kaç derecedir? 
Buna göre, mAED) kaç derecedir? bi0 öiz9 SER 240 19 
A)25 B)30 C)40 D)50 E)60 
8. ABC üçgen 
4. Şekildeki ABC üçgeninde N ÇAFI TED) 
EN e e E IBFI - JAFI 
Me e Mim İN ABI - (BEJ 
ll gi 7 |, m(BED) - 80 
ç MNLC) — 60 olduğuna göre, m(DEC) za 
i olduğuna göre, 
m(BAC ) kaç derecedir? a kaç derecedir? 


A)50 B)55 C)65 D)/7/0 E)75 A)5 B)10 C)15 D)20 E)30 
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Geometri 


9. dı /de 
m(ABC) > m(CBD) 
(ACI 1 (BCJ 
d (BDJ 4 (CHJ 
ACI < IBCİ 
lABI — 4 IHCI 


olduğuna göre; 


A 
m(BAC ) — x kaç derecedir? 
A) 15 


B) 30 C) 45 D) 60 E) 75 


ABC bir üçgen 
m(ABE) — 60, 
m(EBC) - 209, 
m(BCD) — 50' ve 
m(DCE) -30* 





A 
Yukarıda verilenlere göre, m(CDE ) — x kaç dere- 


cedir? 
A)8 B) 10 C) 12 D) 15 E)20 
11. ABC üçgen 
A 
m(A) - 60 


lAEl — JABI — EDİ — |(CDİ 





A 
olduğuna göre; m(B) — x kaç derecedir? 


A) 90 B)100 :C)110 D)120 E)135 
ABC üçgen 
lABI — IBDI 
ACI — IBCI 


A 
m(ABD) — 30* 





olduğuna göre; 


A 
m(C) - a kaç derecedir? 


A) 90 B) 67,5 C)60 D) 45 E)30 


Üçgende Açılar - X 


13. 


14. 


15. 





Test 10 


A Şekilde 
LAB! — JAEİ 
!ADI - IBDI ve 
0 m(ADC) — 409 


E olduğuna göre, 


A 
m(DBE ) kaç derecedir? 


A) 50 B) 60 C) 70 D) 75 E)80 
D Şekilde ACD ikizkenar 
dik üçgen, 
ABC eşkenar üçgen 
olduğuna göre, 
â € na ğuna g 


A 
m(AEB ) - o kaç derecedir? 


A) 66 B)70 C)75 D) 78 E)84 


ABC üçgeninde 

m(BAC) - 109 ve m(ABC) z 150 dir. 

(ACJ üstünde 

lAE| - IBCI olacak şekilde E noktası alınıyor. 
MBEC) kaç derecedir? 


A) 10 B) 15 C) 18 D) 20 E) 25 
ADI — IBDI 
ABI — ACI 


m(ADC) - 72: 


olduğuna göre, m(CAD) a kaç derecedir? 


A) 36 B) 54 C) 60 D) 72 E) 75 











Groweri m Üçgende Açı - Kenar Bağıntıları - 
BERELER MENEM 
1. A ABC üçgeninde 5. A ABC üçgeninde 
İABI - 4 cm IBDI za 
? 07 
” (ACI - 7 cm IDCI - b 
IBCİ - x #2 emdi. e ve JADI <c 
> sez z B ab b Cc olduğuna göre 
X'in kaç farklı tamsayı değeri vardır? 
aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 
A)3 B) 4 C)5 D) 6 E)7 
Aja<b<c B)b<a<c Cj)a<c<b 
N A D)c<a<b E)b<c<a 
2. A Şekilde m(B) > m(A) 
(ABI < 8 cm 6. A ABD ve BCD birer üçgen 
g x IBCI — 5 cm 
JACI — x cm 
B 5 Cc 
c 
olduğuna göre, x'in tamsayı olan kaç tane değeri 
vardır? Şekilde verilen ölçülere göre en uzun kenar han- 
A)5 B6 C)7 D)8 E)9 gisidir? 
Aja B)b C)c D)d E)e 
1, ABD ve BCD 
A . .. 
< NE Şekilde m(8) > 90* birer üçgen 
b (ABİ «5 Şekilde ABI <3 
5 Mi ADI -5 
8 75 oi IBC! — 12cm IBCI <8 
ICDI < 4 birim 
olduğuna göre 
olduğuna göre, b hangisi olamaz? 
A) 13 B) 13,55 C)14 D)14,55 E)16 IBDI nin alabileceği tamsayı değerlerinin toplamı 
kaç birimdir? 
A) 11 B) 13 Cc) 18 D) 20 E) 28 
4. â ABC üçgeninde LR 
a > 90 ve 8. ABD ve DBC birer üçgen 
7 
3 lABI 3 cm g a«<pPBolduğunagöre 
8 — IACI 7 cm 













olduğuna göre, IBGCİ - x tamsayılarının toplamı A 7 B 
kaç olabilir? 

x tamsayısı kaçtır? 
A) 10 B) 11 C)13 D) 17 E) 18 








A)3 B4 C)5 D)6 E)7 
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Geometri Üçgende Açı - Kenar Bağıntıları - | Test 1 
9. ABC ve BDC 13. A 
O D üçgenin iç bölgesin- 
b uygen 4 de bir nokta, x bir tam- 
9 sayı olmak üzere, x'in 
alabileceği değerler 
e ç toplamı nedir? 
i B 
A) 15 B)16 C)18 D)20 E)30 
Şekilde verilenlere göre, ABC üçgeninin çevresi en 14. N Begeni iç 
çok kaç cm olur? (x tamsayı) bölgesinde 
6 7 bir nokta, 
A) 13 B) 12 C) 11 D) 10 E)9 üçgenin kenarları 
10 > , A , ABI - 6 birim 
“A mı, EMS me > - ç — İACI-7birim 
ve m(ACD) > 909 IBCI — 8 birim 
2 6 lABI — 2 birim 
ICA! # 1(OBI # İOCI toplamının, en büyük tamsayı de- 
IBCI — 3 birim ğeri x, en küçük tamsayı değeri y olduğuna göre, 
B 5 5 e x - y kaç birimdir? 
ei .A3 B4 05 DE 7 
A A 
b ve c birer tamsayı olduğuna göre, (b * c) toplamı 15. O, ABC 'nin 
en az kaç birimdir? içindeki bir nokta, 
A)18 B)17 C)16 D)14 E)12 LOBİ > 5 birim 
I(OCI — 6 birim 
IOA| — 7 birim 
yokliğe eN ni 0 
!ABI — 6 birim B c li 
im ABC üçgeninin çevresi tamsayı olarak en çok 
(DI < 9 birim ve kaç birim olur? 
ADI — 8 birimdir. A)32 oB)383 C)34 D)35  E)36 
A açısı geniş açı olduğuna göre, BD) uzunluğunun | 16. A Şekildeki 
en küçük tamsayı değeri nedir? ABC üçgeninde 
A)8 B) 9 C)10 D) 11 E) 12 b atbz 18 birim 
A c a*c-17 birim 
A ..: 
12. Şekilde m(A) > 90* ve BC eyi 
e 5 c olduğuna göre, 
D 
2 bu üçgen için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 
A) Eşkenar üçgendir. 
B 9 € B) İkizkenar üçgendir. 


IDCI bir tamsayı olduğuna göre, lADI uzunluğu kaç 
olabilir? 


A)6 


B)7 Cc)8 D) 9 E) 10 





C) Dik üçgendir. 
D) Herhangi bir üçgendir. 
E) Biriç açısı 30“ dir. 





Geoweri 


Üçgende Açı - Kenar Bağıntıları - Il 








ABC'ninde verilenlere 
göre x'in alabileceği 
en küçük tamsayı de- 
ğeri kaçtır? 


3x 21 


D)5 E)6 


Şekilde 
mM(ACD) > 909, 
lADI < 10 birim 
lABI — 8 birim 
1BCI — 3 birim 
ICDI — 5 birim 
olduğuna göre, 





ACI — x uzunluğunun alabileceği en büyük tam- 
sayı değeri nedir? 


A)7 B)8 c)9 D)10  E)1i1 
A 
Şekilde, 
ABI — |ACI 


A 

m(BAD) — 809 
A 

m(CBD) - 20* 
A 

m(ACE) - 309 





olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 


A) IACI > JAEİ B) IBEl>lABI oOC)IBEİ>IECİ 
D) IABI — İADI E) İAE| > IBEİ 
A A 
Şekildeki ABC üçgeninde 
8 IBCI < 2cm 
IACI 8cm 
B 2 C 


A 
ABC geniş açı olduğuna göre, (ABI uzunluğu kaç 
cm olabilir? 


A)8 B)7 c)6 D)5 E)2 





B 


ABC üçgeninde; 


IAB! 5 cm, 
LACI — 12 cm ve 
m(A) > 90“ 


olduğuna göre, IBCİ kaç farklı tamsayı değeri ala- 
bilir? 





c)4 


D)5 E)6 


ABC üçgeninde 


ABI — ACI, 
LADI e 
AE -d 
IDE| —k 


ve şekilde belirtilen açı ölçümlerine göre aşağı- 
daki sıralamalardan hangisi doğrudur? 


A)k<d<e 
Dje<d<k 


vw 
x 
o 


A)27 o B)25 


xAA 


o 
w 
e) 


B)k<e<d 


C)23 


Cje<k<d 
Ed<e<k 


ABC üçgeninde K, ke- 
narorta dikmelerin ke- 
sişim noktası olup üç- 
genin iç bölgesinde bu- 
lunmaktadır. (ABI — 12 
birim, İACI — 16 birim 
IBCI — x birimdir. Buna 
göre, x in alabileceği 
en büyük tamsayı de- 
ğeri kaçtır? 


D)20  E)19 


Şekildeki ABC üçgenin- 
de; a ve b kenarlarına 
ait kenarortaylar sırası 
ile, V, ve Vp dir. 


Va < Vp ve x > y olduğuna göre, aşağıdakilerden 


hangisi doğrudur? 
Aja<b<c 


D)b<a<c 


B)ja<c<b 


C)c<a<b 


E)b<c<a 
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Geometri Üçgende Açı - Kenar Bağıntıları - il Test 2 





9. 13. 
Şekilde (o verilenlere 
göre,a,b,c,d, e ara- 
sındaki sıralama aşa- 
ğıdakilerden hangisi- 
dir? 

Aj)a<b-e<c<d B)c<a<d<b-e 
Cja<b<e<c<d D)ja<b<c<d<e 
Ej)a<c<b<e<d 
14. 
10. . Şekildeki ABC üçgeninde 
lABI — 7 birim 
7 İZ. (ACI 12 birim 
IBCI 3x 4 1 birimdir. 
B 3Xx41 Cc 
Buna göre x yerine kaç farklı tamsayı değeri ya- 
zılabilir? 
A)7 B) 6 C)5 D) 4 E)3 15, 
11. A Şekildeki ABC üçgeninde 
lABI — IACI —- 12 cm ve 
12 12 ve il 
60' < m(BAC) < 90 dir. 
IBCI a 
B a Cc 
olduğuna göre, a'nın alabileceği kaç tamsayı de- 
ğeri vardır? 
A)7 B)6 C)5 D) 4 E)3 16. 
12. A Şekilde 


5 !ABI — IDC! - 6 birim 


!ACI - 12 birim 


B G olduğuna göre 


IBCI'nin alabileceği tamsayı değerlerinin toplamı 
kaçtır? 


A) 22 B) 23 Cc) 24 D)30 E)34 


N ABC bir üçgendir. 
JACI — 5 birim 
z IDCI — 3 birim 
3 IBDI — 4 birim 
IBC! — 6 biim 
e EN (ABI - 8 birim 
B 6 cCc 


Şekilde verilenlere göre x'in alabileceği kaç fark- 
lı değer vardır? 


A)5 B) 4 c)3 D)2 E) 1 


A 
4 Şekilde (o verilenlere 
B D göre IACI # IBDI topla- 
mının en büyük tam- 
z k 6 sayı değeri nedir? 
A) 17 B) 18 Cc) 19 D) 20 E) 21 
A A 
ABC'nin çevresi 20 birim 
A A 
ve m(B) > m(A)'dır. 
: b 
a7 birim 
B a-7 Cc 


b ile c tamsayı olmak üzere kaç farklı ABC üçgeni 
çizilebilir? 


A)1 B)2 c)3 D) 4 E)5 


A 
Şekildeki ABC üçgeni- 
ç b nin a, b, c kenar uzun- 
lukları arasındaa>b>c 
sıralaması vardır. 
B a Cc 


A A 
Buna göre m(A) - 70“ olduğuna göre, m(C) zannın 


alabileceği en büyük tamsayı değeri kaç derece- 
dir? 


A) 41 B) 45 Cc) 50 D) 54 E) 68 











A 

ABC eşkenar üçgen ol- 
duğuna göre, x kaç 
farklı tamsayı değeri 


ji alır? 
B C 
A) 1 B)2 03 D) 4 E)5 
!ABI — 4 birim 
lADI — 12 birim 
IBCI — 5 birim 
ICDI — 7 birim 





BD! uzunluğu bir tamsayı olduğuna göre, x'in alabi- 
leceği değerler toplamı kaçtır? 


A) 4 B) 8 Cc) 12 D) 14 E) 16 


(AB) 1 (AD| 
ABI -3 cm 
IBCI 2cm 
LADI 4cm 





IDCI—xcm 


Yukarıdaki verilere göre, X'in alabileceği tamsayı 
değerlerinin toplamı kaçtır? 


A)9 B)12 C)15 D17 E)24 


Bir ABC de; IABI — |ACI olup IBCI <a dır. Bu üçge- 
nin çevresi 39 cm dir. Kenar uzunlukları bir tamsayı 
ve m(A < m(B) olduğuna göre, a'nın en büyük tam- 
sayı değeri kaç cm dir? 


A) 9 B10 G1 Di? E)13 





Üçgende Açı - Kenar Bağıntıları - Il 


A ABC üçgeninde 
JADJ kenarortay 
lABI < 9 birim 

9 ACI — 12 birim 

A açısı 909'den büyük 
olduğuna göre; 


w 
o 
o 


IADI — x in alabileceği en büyük tamsayı değeri 
kaç birimdir? 
A)5 B)6 C)7 


D)8 E)9 


A ABC bir üçgen 

D noktası üçgenin 
içinde herhangi bir 
nokta 

(BDJ 4 (DCJ 


(BDI, B açısının 
açıortayı 


olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi daima 
doğrudur? 


A) IBCI < IBAJ B) IBCI < IACI 
C) IDCI > ICBI D) IBCI > IBAİ 
E) IBDI > IBCI 
A 
Şekildeki 
ABC üçgeninde 
14 XA2 (ABI — 14 cm, 
IACI — x 4-2 cm ve 
IBCI - 4x-3 cm 
B” 4-3 Cc olduğuna göre, 
IBCI aşağıdakilerden hangisi olabilir? 
A) 6 B) 7 c)8 D)9 E) 10 
A ABC bir üçgen 
IACI -8 cm 
Xx 
8 IBCI — 17 cm 
İABI > x cm 
B 17 Cc 


m(ACB) > m(BAC) 


ABİ — x in alabileceği kaç farklı tamsayı değeri 
vardır? 


A) 6 B) 7 c)8 D) 9 E) 10 
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Geometri 


Üçgende Açı - Kenar Bağıntıları - 4 


Test3 





9. E 

— p Şekilde; JADJ, AC açısının 
açıortayı |(BDJ, ABC açısının 
açıortayı IBDİ - 7 cm ve 
IDCI - 6 cm olduğuna göre, 
IBCV'nin alabileceği en 
büyük tamsayı değeri kaç 
cm dir? 


A)6 87 ©8 D9 E10 
10. ABC üçgeninde; 
A 
m(G) - 90“ 
A 
459 < M(A) s 60“ 
ABI 62 


sv2 


w 
o 


lABI — ACI — x cm olduğuna göre, x için aşağıdaki- 
lerden hangisi doğrudur? 


A)3V2sx<6 B)3yİ<xs6 C)6<x<6y2 
D)0<x<6 E)O<xs3y/2 
11. Şekilde 
lABI < IACI < IBCI 
A 
m(C) - 40 
NN N z 
B olduğuna göre, 


A 
m(A) — x'in alabileceği en küçük ve en büyük 
tamsayı değerlerinin toplamı kaçtır? 


A)150 B)155 C)160 D)165 E)170 
12. A ABC bir üçgen 
b<a<c 
c b 
ya 
B a CcC 


A A 
m(B) < 38“ olduğuna göre; m(C) nin en küçük tam- 
sayı değeri kaçtır? 
A) 68 B) 69 


Cc) 70 D) 71 E) 72 





â 
13. A Şekildeki ABC 'de 


ABI — ACI 


B Cc 


olduğuna göre; A açısının en büyük tamsayı değe- 
ri kaç derecedir? 


A) 89 B) 61 C) 60 D) 59 E) 45 
14. ABC bir üçgen 
A A A 
N mM(ABD) — m(DBC) 
6 D ABI -6 cm 
IBC! < 12 cm 
B 15 Gc IADI —xcm 


Yukarıdaki verilere göre, x yerine yazılabilecek 
tamsayı değerlerinin toplamı kaç cm dir? 


A) 10 B) 12 C) 14 D) 16 E) 20 


15. Bir üçgenin en uzun kenarı 14 cm olduğuna gö- 
re, diğer iki kenarının toplamı en çok kaç cm'dir? 


A) 28 


B) 27 


C)26 D2 E)21 


A 
Şekildeki ABC 'de 
(BD| ve (DCIJ dış açıortaydır. 
lABİ — x birim 






Ğ IACI — 2x birim 
IBDI — 5 birim 
IDCİ — 12 birim 


â 
IBCI nin en büyük tamsayı değeri için Ç(ABC) nin 
en büyük tamsayı değeri kaç birimdir? 


A) 44 


B) 45 C) 46 D) 47 E) 48 








Geoweri 


Üçgende Açı - Kenar Bağıntıları - IV 











1. A Şekildeki ABC 5. Şekildeki ABC üçgeninde; 
/N Beğenin A !BDI < IDCI 
m(ABE) - m(DAE) - 509 (AHI 1 (BG) 
Mİ) ei IHDI x 4 cm 
m(ADB) - 70* ii 
A A olduğuna göre, IBCI - 9 cm dir. 
ği - > S (ABI ve IACI 


B H 4 D Cc. N N 
«————— 9 ————> birer tamsayı olduğuna göre 


aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 


A) IACI — |ADI — ICDI B) ABI > |ACI > 1BCI ABC üçgeninin çevresi en çok kaç cm olabilir? 
C) (BEJ > JAEİ > İABI D) !ACI > |ADI > AEİ A)28 (B)36 C)45 DS? E)56 
ei 6. Şekildeki ABC üçgeninde; 
A 
2. A Şekildeki ABC dB e. Birimi 
üçgeninde lACI — 17 birim 
ABI - 6 cm 8 17 IBDI — 4 birim 
IBCi<itcm , “> IDCI — 7 birim 
M(BAC) < ME) olduğuna göre, 
v çi - olduğuna göre, B i ol 
lACI'nin alabileceği en küçük ve en büyük tamsa- IBCI - x aşağıdakilerden hangisi olabilir? 
yı değerleri toplamı kaç cm dir? A) 13 B) 12 C) 11 D) 10 E)9 


A) 22 B) 24 C) 26 D) 28 E)30 


Şekildeki ABC Şekilde 


Z ii 
üçgeninde; 9 lABI —- 16 cm 
mABE) - y D. |ADI-9cm 
eg » IDCI - 6 cm 
y<x 8 
IABI — 6 birim 1BCI > 12 cm 
IBCI — 7 birim olduğuna göre 

D 12 C 


olduğuna göre, 





IACI — x kaç farklı tamsayı değeri alabilir? 


JACI — b aşağıdakilerden hangisi olabilir? 
A) 23 B) 20 C) 15 D) 11 E) 10 


A)4 B)5 C)6 D)8 E) 13 


4. ABC üçgeninin kenarları arasında 2 ai N 
ibn 8. Şekildeki ABC üçgeninde; 
e dam p 9 m(B) > m(C) > m(A) 
btcz11cm LACI 9 cm 
bağıntıları vardır. IBCI - 7 cm olduğuna göre, 

8 7 Cc 


Bu üçgenin kenarortay uzunlukları V,, Vp, Vç ara- 
sındaki doğru sıralama aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Va < Vp < Ve B) Va < Vç < Vp ABI - x kaç cmdir? X€Z') 
C) Vp < Va < Ve D) Vç < Va < Vp A)5 B)7 c)8 D)12 oE)15 
E) Vp < Ve < Va 
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Geometri Üçgende Açı - Kenar Bağıntıları - V Test 4 





9. A Şekildeki ABC üçgeninde 13. A Şekildeki ABC üçgeninde 
I — .. 4 
ABİ — (2x * 1) Hik D (DEJ 1 (BoJ 
2x4 x-2 ACI — (x— 2) birim 12 
IBEİ — IECİ 
A 
B 5 t mM(BAC) > 90* 
B E 
> lADI — 4 birim 
IBCI — 8 birim olduğuna göre, x için aşağıdakiler- N 
den hangisi doğrudur? (ACI < 12 birim 
A)4<x<6 B)3<x<5 CO) 3<x<7 
D)2<x<4 E)4<x<6 p N i Zr 
olduğuna göre, IBDI'nin en küçük tamsayı değeri 
A kaç birimdir? 
10. 7 
— g9 ABI — 12 birim A) 12 B) 13 C) 14 D) 15 E) 16 
1BCI — 10 birim 
, p İADI<9 birim 14. (ABI / (DCI 
> D 6 C 
IDCI — 8 birim lABI — 17 birim 
10 3 IDCI 6 birim 
C 


olduğuna göre, |ACJ nin en büyük tamsayı değeri 
ile (BDJ nin en büyük tamsayı değerinin toplamı 
kaç birimdir? 

#188 Ri Li ii EE ABCD yamuğunun çevresinin en küçük tamsayı 
değeri kaç birimdir? 





Şekilde 
LABI - 8 birim A)32 o B)33 C)34 D)35 E)36 
ADI — 6 birim A 
(CDİ - 10 birim 15. ABC üçgen 
iie IBDI  1ADI 
ay IECİ — IAEJ 
0 . 
m(BCD) < 90* olduğuna göre, IBDI'nin tamsayı de- B D E c I1BCi—-15cmdir 


ğeri aşağıdakilerden hangisidir? 
A10 Bü C1? D1ı3 E)14 


12. N a 
Şekildeki ABC üçgenin- Buna göre, IDE! Din alabileceği en büyük tamsa- 
de (BD) ve (CDJ açıor- yı değeri kaç cm dir? 
taydır. A) 9 B)8 C)7 D) 6 E)5 
IBDI — 6 birim 


ICDI — 8 birim olduğuna 
göre, IBCI zannın en 
küçük ve en büyük A' < C' <B' olduğuna göre bu üçgenin kenar 


tamsayı değerlerinin uzunlukları olan a, b, c arasındaki doğru Ssırala- 
toplamı kaç birimdir? i 
ma nedir? 


16. Bir ABC üçgeninin dış açılarının ölçüleri A", B', C'dür. 





Aja<b<c B)c<b<a C)b<c<a 
A) 16 B) 18 C)21 D) 24 E) 25 
D)b<a<c E)c<a<b 





Üçgende Açı - Kenar Bağıntıları - V 





Şekilde (o verilenlere 
göre en uzun kenar 
g hangisidir? 





2 Aya B)b C)c D)d E)e 
A Şekilde ( verilen 
iv ABD üçgeninin 
kenar uzunlukları 
için aşağıdaki ba- 
ZN 40YN ğıntılardan hangi- 
B ui € gi doğrudur? 
A) IBDI — IADI B) (AB! — IBDI 
C) IBDİ < 1ADI D) !ABI < IBDI 
E) IABI < IADİ 
A Z i 
3. ABC üçgeninde 
10 lABI- 10cm 
IBDI - 2 cm dir. 
B 2D C 


Verilenlere göre, IACI — ICDII farkı tamsayı olarak 
en çok kaç cm olabilir? 


A)10 B)11 C)12 


c 
4. 
b a 
A c B 


ib—cis-la-clsla—b—cl 


D) 13 E) 14 
ABC üçgeninde 
A A 

m(C) > m(B) 


olduğuna göre, 


Ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? 
A)c B)2a*c 


D) 2a E)-b 


Cjatbı*c 








5. 4 ABI -3 cm 
IBCI <5 cm 
3om 2) LACI — 2x 4 1 cm 


xENİ 


B 5 cm c olduğuna göre, 


A 
ABC üçgeninin çevresi en çok kaç cm olur? 


A) 16 B) 15 C) 14 D) 13 E) 12 
6. 
A Şekildeki üçgenin kenarla- 
rının a, b, c uzunlukları tam- 
ö b sayıdır. 
A A 

m(B) > m(A) ve 

B p c C -a” 417 olduğuna göre, 


üçgenin çevresinin alabileceği en küçük değer 


kaçtır? 
A) 24 B) 25 C) 26 D) 27 E) 28 
A 
7. Şekildeki ABC üçgeninde 
lABI — 7 birim 
7 8 

IACI — 8 birim 

B Xx Cc 


A 
mM(BAC) < 909 olduğuna göre, IBCİ — x in alabilece- 
ği en büyük tamsayı değeri kaç birimdir? 


A)8 B) 9 10 D1İ E) 12 
A 
8. ABC üçgeninde 
!ABI — JADI 
A A 
M(ABC) -2.m(ACB) ve 
B D C (ABI-8cm 


olduğuna göre, lACI kenarı aşağıdakilerden hangi- 
si olamaz? 


A)12 o B)13 
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Geometri Üçgende Açı - Kenar Bağıntıları - V Test 5 
9. Bir üçgenin iç açıları Xx, y, z olup iç açıları arasında | 13. A Şekildeki ABC üçgeninde; 
5x — 4y s 4z bağıntısı vardır. (BD) 1 (DCJ 
Buna göre x'in en büyük tamsayı değeri kaçtır? 4 2 (ABI - 4 em 
A OP 90 93 DEN Ele JAZ — 6 cm olduğuna göre, 


10. Kenar uzunlukları a, b, c olan bir üçgenin bu kenar- 
larına ait yükseklikleri arasında ha < hc < hb sırala- 
ması olduğuna göre; 


Ib—ci—la—bi * lc—al 


işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? 


A) 2a B) 2b C)2a-2b D)2aşs2c E)0 
N 
11. Şekilde ABD bir üçgen 
x lACI — 5 birim 
IDCI — 4 birim 
D 4 GC B 


A 
m(B) - 90 olduğuna göre, IADI — x'in alabileceği 
kaç tamsayı vardır? 


A)2 B)3 c)4 D)5 E)6 


12. A ABC üçgeninde 
(AD)| ve (BEJ içaçıortay 
ge |DEJ /JAB) 
B D G 


IDEİ — 6 cm olduğuna göre, IADI * IBEİ toplamının 
en büyük tamsayı değeri kaç cm dir? 


A) 18 B) 22 Cc) 23 D) 24 E) 28 


1.C 2.C 3.B 4A 5.B 8.C 7.C 


15.B 18.C 


JACI nin alacağı kaç tamsayı değeri vardır? 


A)3 B) 4 C)5 D)6 E)7 


14. A Şekildeki D noktası 
ABC üçgeninin içinde 
> herhangi bir nokta, 
ACI — 7 birim 
EN IDCI - 5 birim 
B 6 (e 1BCI — 6 birim 
lADI — x birim 
IBDI — y birim 


olduğuna göre, (x * y) toplamının en büyük tamsa- 
yı değeri kaç birimdir? 


A)10 B)ti C)12 
15. 


D13 E)14 


A 141 Şekilde verilenlere 
c göre ABCD dört- 
6 geninin o çevresi 
tamsayı olarak en 
az kaç birim olabi- 

A z lir? 
A) 22 B) 23 C) 24 


D) 26 E) 28 


16. - 


Şekilde IACI * IBDI 
toplamının alabileceği 
tamsayı değerleri kaç 
tanedir? 


Kl 
a 


A 9 


w 


A)23 B)24 C©25 D26 E)27 


8.E 





Gcoweri 


Üçgende Açı - Kenar Bağıntıları - VI 








IBCI tamsayı oldu- 
ğuna göre, X'in ala- 
bileceği değerler 
toplamı kaçtır? 





A)2 B) 6 C)7 D) 9 E) 10 
A a 
ABC bir üçgen 
(ABI — |ADI 
1BDI — 7 birim 
IDCI — 4 birim 
B D 
4 IBCI za birim 
z A,D, C noktaları 
G doğrusal 


Yukarıdaki verilere göre, a nın alabileceği kaç 
farklı tamsayı değeri vardır? 


A)2 B) 3 Cc)4 D)S E) 6 
(ABI - 5 cm 
LACI < 7 cm 


A 
5 7 A A 
M(A) > m(B) 
olduğuna göre, 
B Cc 
IBC! kenarının en büyük ve en küçük tamsayı de- 
ğerleri farkı kaç cm'dir? 


A)2 B3 O4 D)5 E)6 


Bir üçgenin yükseklikleri arasında ha > hb — hc ba- 
ğıntısı vardır. 


Bu üçgenin ikizkenarlarından birinin uzunluğu b birim 
olduğuna göre; üçgenin çevresinin alabileceği en 
büyük tamsayı değeri kaçtır? (b e Z') 


A) 3b B)2b 41 C)2b*2 


D) 3b — 1 E) 3b-2 








Aşağıda kenar uzunlukları verilenlerden hangisi 
üçgen oluşturmaz? 
3 
A)a-3 B)a-7 Gas 
b—-6 b—-6 b-5 
9 
cz4 c-12 G-— 
2 
Da E)a-8 
z z 8 
—i — 1 
A ABC bir üçgen 
AN 
(ADI açıortay 
A 
m(B) - 659 
A 
m(G) — 559 
/N İN 
IBDI — y 
IDCI —z 


Yukarıdaki verilere göre, aşağıdaki sıralamalar- 
dan hangisi doğrudur? 


A)z<y<x B)z<x<y C)y<x<z 


D)y<z<x 


E)x<y<z 


Şekilde verilenlere 
göre en büyük ke- 
nar hangisidir? 





A)(BCJ B)IDCJ CO)JADI D)JACI E)JAB| 
A ABC bir üçgen 
IBDI < IDCI 
9 12 ABI — 9 birim 
LACI — 12 birim 
B 5) re ADI — x birim 


Yukarıdaki verilere göre, Xx in alabileceği en kü- 
çük tamsayı değeri kaçtır? 


A)5 B4  ©)3 D)2 E)1 
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Geometri Üçgende Açı - Kenar Bağıntıları - VI Test 6 
9. -A (ACI 1 (CDJ ABCD dörtgen 
y (ABI — 7 birim ABI — 6 birim 
Ğ IBCI - 9 birim 
D |BCI - 8 birim 
9 İCDI — 14 birim 
Ğ b ADI — 10 birim 


ACD üçgeninin kenarları tamsayı olduğuna göre, 
ACD üçgeninin çevresinin en küçük tamsayı de- 
ğeri kaç birimdir? 


A) 9 B)10 


Cc) 12 D) 13 E) 14 


ABC üçgeninde 
(BD) ve (CD) açıortay 
IBDI — 9 birim 

ICDI — 12 birim 


olduğuna göre, 





> 


IBCI uzunluğunun alabileceği en büyük tamsayı 
değeri kaç birimdir? 


A) 10 B)14 oC)16 D) 18 E) 20 
11. A ABC üçgen 
ACI — 3 |ADI 
Ş ABI — 6 birim 
I1BCI — 12 birim 
olduğuna göre, 
B Cc 
IBDI nin alabileceği tamsayı değerleri toplamı 
kaç birimdir? 
A) 15 B) 28 C) 36 D) 40 E) 66 


12. m(ACB) - m(ABC) - 509 
m(BAD) - 559 
m(DAC) - 259 


olduğuna göre, 





/N 
B D Cc 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
A) IADI < IBDI B) IDCI < 1ABI 
C) IBDI < IDC! D) (BCI > |ACI 


E) VABI > ACI 


Yukarıdaki verilere göre, IACI $* IBDI toplamının 
en küçük tamsayı değeri kaçtır? 


A) 19 B) 20 C) 21 D) 22 E) 23 
14. ABC üçgen 
A ADİ — IACI — 12 birim 
IBD! — 5 birim 
> e (ABI — x birim 
BED Cc 


olduğuna göre, x in alabileceği tamsayı değerleri 
kaç tanedir? 


A)3 B) 5 C)6 D)8 E)9 


15. İki kenarortayının uzunluğu 9 birim ve 15 birim 
olan bir üçgenin üçüncü kenara ait kenarortay 
uzunluğu kaç farklı tamsayı değeri alır? 


A) 17 B) 18 C) 19 D) 20 E) 24 


16. Kenarları eşit olmayan ABC üçgeninde h, < Vp <n, 
olduğuna göre, aşağıdaki sıralamalardan hangisi 


doğrudur? 


Aj)a>b>c B)b>a>c C)b>c>a 


D)c>a>b Eja>c>b 








Şekilde verilenlere gö- 
re; en uzun kenar aşa- 
ğıdakilerden hangisi- 
dir? 





A)a Bb o C)c D)d E)e 









2. ABC üçgen 
/BE| — İECİ 
IDEJ 1 (BC) 
IDCI — 8 birim 
lABI — 5 birim 
olduğuna göre, 
IADI > x uzunluğu aşağıdakilerden hangisi ola- 
maz? 
A)3 B) 4 Cc)7 D) 10 E) 12 
3. A (BD)J ve (DCJ açıortay 
IBDI — 6 birim 
IDCI — 8 birim 
B Xx Cc 
olduğuna göre; IBCI — x in en küçük tamsayı değe- 
ri kaçtır? 
A)3 B)7 c)9 D) 11 E) 12 
4. 
A ABC üçgeninde kenar 


uzunlukları birer tamsa- 


6x42 3x-1 yı olduğuna göre, ABC 
üçgeninin çevresinin 
alacağı en büyük tam- 
B 15 G sayı değeri nedir? 
A)35 B) 36 C)37 D) 38 E) 39 








Üçgende Açı - Kenar Bağıntıları - Vil 





5. 
Yandaki şekilde en 
âp uzun kenar hangisi- 
dir? 
A)(AD| B)(BDJ C)(8CJ D)(DCJ E)(AB)| 
6. > > 
m(8) — 90 dir. 
IADI 9cm 
ICDI — 12 cm 
& olduğuna göre; 
B Cc 
IACI nin alabilecği tamsayı değerlerinin toplamı 
kaç cm dir? 
A) 80 B) 82 C) 85 D) 87 E)90 
A 
7. ABC üçgen 
(ABI — |ACI 
B (e 
A 
Tüm açıları tamsayı olan ve 159 < m(A) < 40* şar- 
tını sağlayan kaç tane üçgen oluşturulur? 
A) 16 B) 12 Cc) 10 D)8 E)9 
8. ADI — 4 birim 
A 4 D 
lACI — 10 birim 
v x-2 IBCI — 5 birim 
ABI — x birim 
B 5 c IDCİ — (2x — 2) birim 


Yukarıdaki verilere göre x'in tamsayı aralığı aşa- 
ğıdakilerden hangisidir? 


A)4<x<8 B)5<x<9 C)4<x<10 


D)5<x<15 E)5<x-.8 
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Geometri Üçgende Açı - Kenar Bağıntıları - Vil Test 7 


10. 








A 
m(ABC) - 70* 13. A ABC üçgen 
m(DCB) - 609 a MA) - 90 
A 6 
M(ACD) - 259 25 
lABI — 6 birim 
8 D Cc ACI - 8 birim 
şekildeki verilenlere göre, aşağıdaki sıralamalar- D € (BC) olduğuna göre; IADI — x'in alabileceği kaç 
vel guna gi 
dan hangisi doğrudur? farklı tamsayı değeri vardır? 
A)a<c<b-d<e B)d<c<a<b<e A)1 B)2 03 D)4 ES 
C)c<a<b-d<e Dja<c<b<e<d 
E)c<a<d<ez-b 14. A ABC üçgen 
Ri ABC üçgen Z 5 10 Ee yi 
m(BAD) - m(DAC) LACI — 10 birim 
BEL - 1ECİ 4 z a. GM 
IABI 3 
(ACI 4 IBCI — x birim olduğuna göre, x'in en büyük tamsa- 
B DIE G IDEİ - 1 birim yı değeri kaçtır? 
olduğuna göre; A)9 B)10 C)11 D)12 E)14 
ABC üçgeninin çevresinin en küçük tamsayı de- 15. AKI - 6 cm 
ğeri kaçtır? A IBKI - 5 cm 
A) 18 B) 21 C)24 D) 26 E) 29 IKCI <7 cm 
D c b E 
” 12 (ABJ 1 (BCJ !ACI -b 
elem KN iri 
Iduğuna göre, 
IDCI 9 cm 8 a NN 
” IBCI -8 cm 
a t b toplamının alabileceği en büyük tamsayı 
değeri kaç cm dir? 
a 
B 8 Cc A)28 B)27 C)25 D24 E)33 


Yukarıdaki verilere göre, ACI — x in alabileceği kaç 16. 
farklı tamsayı değeri vardır? 


ABI — ACI — 5 birim 


A)11  B)12 C)13 D)14 E)15 IBDI - 12 birim 
IBCI — y birim 
ICDI — x birim 





A LADI — IDCI 
IABI 8 cm 
Zek 


z li — A, B, D doğrusal x * y nin alabileceği en büyük 


yi 5 
IBDI — 5 cm olduğuna göre; IBCI — x in alabileceği lm ie il e 


en büyük tamsayı değeri kaçtır? A) 29 B) 31 Cc) 32 D)33 E)34 
A) 18 B)17 C) 16 D) 15 E) 14 





Geowerri 





Üçgenlerde Benzerlik - | 





1. A Şekildeki ABC üçgeninde 5. 
p  !ADIZIDMIZINCI 
IKMJ / (BCJ 
K M 
B 24 C 


IBCI — 24 birim olduğuna göre, IKEI — x kaç birimdir? 


A)2 B) 4 C)6 D)8 E) 12 
2. N Şekildeki ABC 6. 
üçgeninde 
(DFJ / (BEJ 


IDEJ / (BCI 
IECI < 24 cm 





E v IEFİ < 4 cm 


olduğuna göre, IAFI — x kaç cm dir? 


B) 2 Cc) 2 
: ) 


Şekilde d, / d/d; 
3.1BDI-2.IDFI 
!ABI — 4 birim 

LEFİ - 18 birim 





olduğuna göre, ICDI — x kaç birimdir? 


A) 6 B)8 Cc)9 D) 10 E) 12 
Şekildeki ABC üçgeninde 
mA) < ME), 

IACI -9 cm 

> IECİ < 5 cm 

IDE! 3 cm 


IBDI — 4cm 


olduğuna göre, ADI kaç cm dir? 


A) 18 B) 17 C) 15 D) 12 E)8 








E Şekilde, 
m(ABE) - (ADE) 
1 C D IBCI — 6 birim 
ICE| — 4 birim 
ADI — 11 birim 
B 


olduğuna göre, ICDI kaç birim olabilir? 


A)12 B18 24 D3 E32 
A Şekilde; 
(AB) 1 (BD) 
R (BDJu (ED) 
in (ACI 1. (CEJ 
5 .1CEl-2. ACI 
B C D o |(CDI4ABI-28 


birim olduğuna göre, IABI — x kaç birimdir? 
A)14 B)15 C)18 D20 E24 


ABC üçgeninde 
ABI — (ACI 
(BFJ ve (CEJ 
açıortaylardır. 
IAFI 2. IFCI 
IEFI — 2 birim 


olduğuna göre, IBCI — x kaç birimdir? 


A)3 B)3,5 C)36 D)4 E)4,2 
Şekildeki ABC 
A üçgeninde 
D (EKJ / (BC) 
K (KLJ / TAB) 
5 (DLJ / (ACJ 
B L C 3 İEFİ — IFKI 
olduğuna göre, 
IKLI 
—— oranı kaçtır? 
IABI 
3 4 5 3 
A) — B) — Cc) — D) — E) — 
4 5 7 7 
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Geometri 


Üçgenlerde Benzerlik - | 


Test 1 





9. A Şekildeki ABC 
x üçgeninde 
z IECI 3 cm 
IBE! — 5 cm ve 
ö IBDI 6 cm 
B 5 E 3 GC 


olduğuna göre, IADI - x kaç cm dir? 


2 


y? E 
5 


B) C) > D) 1 
3 3 3 
10. Şekildeki ABC 
üçgeninnde 
(ABJ / JED| 
IABI -8 cm 
IELİ 4 cm 
ILDI-3 cm 
ILCI 9cm 





olduğuna göre, IKLI kaç cm dir? 
A)3 B) 4 C)5 D) 6 E)7 
A 
11. ABC bir üçgen 
DEFG bir kare 
(AHI 4 (BCJ 
IDE < x 


B E H F Cc 


DEFG karesinin köşeleri, şekildeki gibi ABC üçgeni- 
nin kenarları üzerindedir. IAHI — 8 cm ve İBCI -1 2 
cm olduğuna göre, IDE — x kaç cm dir? 


A)43 B)44 C)45 D)46 E)48 
12. : Şekildeki ABC dik üçgeninde 
5 IBE! - 4cm 
IEAl — 2cm 
> IBDI -3 cm 
B3D 6 C IDCI -6 cm olduğuna göre, 


JEDİ - x kaç cm dir? 
A)3 B4  C)5 D)6 E)8 


1.B 2.A 3.D 4.B 5.D 


15.D 16.B 


Şekildeki ABC üçgeninde 
(BEJ açıortay 


7 (DEJ / (BC) 
lâABI — 8 birim 
e 


IBCI < 12 birim 








olduğuna göre, IDEİ — x kaç birimdir? 


6 8 12 24 36 
A- B-- Ge DE #— 
5 5 5 5 5 
A 
14. Şekildeki ABC üçgeninde 
E ,, (BDISİDE SEA! 
D (DK) / TEF) / JACI dir. 
B K Cc 


Buna göre, ACI - 18 cm olduğuna göre, IEFİ —- x 
kaç cm dir? 


A)1 Bİ c)2 D)2 E)3 
2 5 


15. A Şekildeki ABC üçgeninde 
D ABI <3. İADI, 
FCı 3 
ICDI 5 
Ni E b IECİ — 30 birim 


olduğuna göre, IBCI kaç birimdir? 


A) 60 B) 70 C)80 D) 90 E) 100 


16. Benzer iki üçgenin alanları 25 cm? ve 100 cm? dir. 


Küçük üçgenin bir kenarı 4 cm olduğuna göre 
büyük üçgenin buna karşılık gelen kenarı kaç cm 
dir? 


A)6 B)8 C) 10 D) 12 E) 16 





Groneri 


Üçgenlerde Benzerlik - Il 



















1. ABC bir üçgen ABCD kare 
(BDJ| açıortay GBEF kare 
A 
(DEJ / (ABJ m(CEF) — 249 
ICE| > 1cm 
ICDI 2 cm 
IADI 4cm A 
olduğuna göre, m(AGB ) kaç derecedir? 
olduğuna göre; 
A)108 B)114 C)120 D)135 E)150 
lABI — x kaç cm dir? A 
A)5 B) 6 C) 6.5 D)7 E)8 6. lAHI — IHLI — ILKİ — IKBI 
HDJ / (LFJ / (KE) / (BC 
2. A Yandaki ABC üçgenine göre; m ei nie 
— IKEL — 4 birim 
lADI — 7 birim 
!AEl — 6 birim 
IBDI — 3 birim B Xx G 
IEC! — 8 birim ve 
olduğuna göre, IBCI < x kaç birimdir? 
g IBCI — 12 birim j - 
ie & A)32 oOB)36 C)40 D)44 E)48 
olduğuna göre, IDEİ — x kaç birimdir? 
A)5 B) 6 C)7 D)8 E)9 7. A (BEJ açıortay 
3. A ABC ve DEC (DE #YECİ 
dik üçgenlerdir. b) E !ABI — 10 birim 
8 IDEİ < 4 birim IDE! - 2 birim 
IECİ < 5 birim 4 X e) 
a IABI — 8 birim 
BXE 5 c olduğuna göre, IBCI — x kaç birimdir? 
olduğuna göre, IBEİ  x kaç birimdir? A)2 B) 2,5 Cc)3 D) 3,5 E)4 
A)1 B)2 c)3 D) 4 E)5 
8. IBE| - İEFİ < IF 
4. A (EFJ / (BCI, vel ii 
(DEJ / JAFI 
K IFKJ /1CD) . 
12 IBDI — 4 birim 
D -8biri 
: IEFİ — 3 birim “IDGİ < 3 birim 
IBCI - 9 birim B E 2 LADI — x birim 
IKDI — 12 birim IGCI - y birim 
B 9 c 


olduğuna göre, x * y toplamı kaçtır? 
A)7 B) 10 Cc) 12 D) 14 E) 16 


olduğuna göre, IAKI kaç birimdir? 
A)3 B) 4 C)6 D)8 E)9 
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Geometri Üçgenlerde Benzerlik - Il Test 2 
9. Şekilde; 13. A ABC dik üçgen 
A A 
m(BAC) z mEBD) D DFGE kare 
MXBE O) 02) IBFI — 9 birim 
DFJ 1 (BC 
a di B F G C GC — 16 birim 
(AEl-2 cm 
IEDI 3 cm ve 
IDCI — 5 cm olduğuna göre, IFGI — x kaç birimdir? 
olduğuna göre, IDFI  x kaç cm dir? A)5 B)7 G12 D)18 E)20 
5Vö 5y5 3 5y 5 
A) — B)— C)— D)— E)— 
4 3 5 4 3. 14. D Şekilde; 
E 
A 
10. ABC üçgeninde P VADİELTEL BEŞ 
(DEJ / (FG) / (BCJ (ADI - 8 birim, 
9 Ng ADI — IDFİ - IFBI R ” > BEJ - 24 birim 
F (BCI - 12 cm 
> ET) olduğuna göre, olduğuna göre, ITPI kaç birimdir? 


IFGI — x kaç cm dir? 
A)1 B)2 C)8 D) 4 E)6 


A 
11. x m(ABC) - 909 
m(ADE) - 90* 
* LAE| - 8 cm 
IEBI - 4 cm 
bi IBCI - 9 cm 
B ri) c lADI — x 


yukarıdaki verilere göre; IADI - x kaç cm dir? 


ye p) 2. Cc)4 Dp) & g2 
3 5 3 5 
12. A ABC üçgeninde 
lABI — 4 birim 
4 IBDI — 2 birim 
IDCİ — 6 birim 
olduğuna göre, 
B 2 D 6 Cc 
IACI 


— oranı Kaçtır? 
IADI 


4 1 
Me. iB)k i D)2 E3 
ir > Cc) ) ) 


A)3 B)4 C)5 D)6 E)7 
15. A Şekilde, 

A A 
m(BAC ) - m(DEC) dir. 
IDE! — IBE| - 5 cm, 
IECI < 7 cm ve 


â 
olduğuna göre, Ç(ABC ) kaç cm dir? 


A) 20 B) 30 C)35 D) 40 E) 50 


16. ABC ve DEB 
eşkenar üçgenlerdir. 
D FE, B, C doğrusal 
İFEİ — 3 birim 

IEBI — a birim 

IBC! — b birim 


olduğuna göre, (a * b) kaç birimdir? 
A)6 B)7 Cc)8 D)9 E) 10 








Geoweri 


Şekilde 5. 
(EF) / (BG) dir. 


(FL) /(CDJ olması için x kaç olmalıdır? 








A)5 B) 4 c)3 D)2 E)1 
6. 
2. (ABJ / (CDJ 
olduğuna göre 
Şekilde verilenlere göre m. n kaçtır? 
A) 42 B) 40 Cc) 38 D) 35 E) 28 
3. Şekilde; 
m(DAE) z m(EAC) 7. 
m(DBE) z m(EBO) 
MACE) z m(FCB) 
lABI — 6 birim 
lAFI 2 birim 
lACI — 5.birim 
olduğuna göre, IFEI kaç birimdir? 
A) 11 B) 12 Cc) 13 D) 14 E) 15 
4. A Şekildeki ABC üçgeninde; 
(DEJ /(AFJ| 8. 
D (BEJ — IEDİ 
ICDI — |CAİ 
B E F G IFE| — 6 cm 


IBEL * IFCİ < 10 cm olduğuna göre, IAFI kaç 
cm'dir? i 


A)9 B) 10 Cc) 11 D) 12 E) 13 





Üçgenlerde Benzerlik - Ili 


A (AB) 1 (AĞI, 
© 
> (EF L (FC, 
> ICE| <5 cm, 
IEFI — 4 cm, 
k*1 
e ş—— İS BFI-7cm 


olduğuna göre, İAEİ kaç cm dir? 


A) 1 B)2 


c)3 


D) 4 E)5 


Şekildeki ABC üçgenin- 
de D ve E noktası ait ol- 
dukları kenarların orta 
noktalarıdır. (BEJ ve 
(CD)| açıortaylarıdır. 
IBE| > 43 cm olduğu- 
na göre, BDEC dörtge- 
ninin çevresi kaç cm 
dir? 


D)24 o E)28 


ABC üçgeninde; 
m(BCD) - m(DCA) 
(BD) 1 (CDJ 

IBDI - 6 cm 

IDCI 8 cm 

(DEJ / (BCJ 





olduğuna göre, 
IECİ — x kaç cm dir? 
A)3 B) 4 C)5 


D)8 E) 10 


Yandaki şekilde 


LABI — 12 birim 
BEJ - 2 birim 
IDE < 6 birim 
İDCI - 3 birim 





olduğuna göre, ADI kaç birimdir? 


A)3 B) 4 C)5 D)6 E)7 
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Geometri Üçgenlerde Benzerlik - Ili Test 3 





lADI — 10 birim 
JACI — 16 birim 
ICFI — 4 birim 





B 
olduğuna göre, IDBI kaç birimdir? 
A) 11 B)14 C)16 D) 20 E) 22 


10. Şekildeki 
ABC üçgeninde 
K (DEJ / (AC) 
(DF) / (BC) 
D F ACI <8 cm ve 


IKFI > 2cm 
B E C 


olduğuna göre, IFCI kaç cm dir? 
A)1 B)2 025 D)3 E)3,5 


11. A Şekilde 
(ABI — ACI 
E (DEJ / (ABI 
(DFJ / (ACI 
IDFI <3 cm 
R R > IDE - 2cm 
olduğuna göre, ABI kaç cm dir? 
A)4 B)5 C)6 D)7 E)8 


12. C Şekilde 
E LAFI 2 
FB 3 © 
z 15 cm 
(AEJ /(DFJ / (EC dir. 
A F B iCBİ — 15 birim 


JAE! kaç birimdir? 
A) 6 B)7 c)9 D) 9 E) 10 


1.D 2.A 3.C 4.C S.A 6.C 


15.B 16.C 


Şekildeki ABC ve 13. 
ADF üçgenlerinde 


m(BDF)  m(BCF) 


14. A 
ü IBDI — IDCI, 
LAE| — 1EDİ, 
B D 


ABC üçgeninde 
(DEJ / IBC) ve 
(DCI, BDE açısının 
açıortayıdır. 

lADI — 3 birim 

IDE| — 2 birim 





olduğuna göre, IBDI kaç birimdir? 
A)6 B) 5 C)4 D)3 E)2 


A 
Şekildeki ABC üçgeninde 


C |EFİ-5cm 


olduğuna göre, IBFI kaç cm dir? 
> 10 B)15 C)20 D)25 E)30 


Şekildeki ABC üçgeninde 
ADI — IDCI 
IBKI — 3 IKDI 


olduğuna göre, mim tır? 
j z lECİ > 


A B)* o. D)2 gp / 
EN pi 5 ) be 


, A Şekildeki ABC üçgeninde 
(DEJ / IBC ir. 
(BC| - 6 cm ve 
D E 
Sı — 2S> 
B 


Cc 


olduğuna göre, IDEI kaç cm dir? 


A) 3V2 B)2/2 CG2y/6 D)12 E) v5 








Geoweri 





ABC bir üçgen 
(ABJ 1 (BC) 
(BDJ 1 |(DEJ 
lABI — |ADI 
IBDI 8 cm 
IDEl 4cm 





Şekilde verilenlere göre, IDCI < x kaç cm dir? 


8v5 
A)8V5 B)6V5 C)4v5 Me E) 25 
N Şekildeki ABC üçgeninde 
(EF) / (BC), 
ICEl 5. lAEİ ve 
F E 
IKCI < 9 cm 
B G 
olduğuna göre, IFKI kaç cm dir? 
Mi B)2 g2 D)3 Ey 
2 2 5 
A 
m(BAC) — 90" 


A z 
A 
m(FDE) — 90“ 
A 
E M(ABC) - 409 
E A 
m(BDF) — 309 
A 
M(AEF) <a 
B D C 


A 
Yukarıdaki şekilde, DEF dik üçgeninin köşeleri ABC 
dik üçgeninin kenarları üzerindedir. ABG üçgeni DEF 
üçgenine benzer olduğuna göre, m(AEF) — a kaç 
derecedir? 


A) 50 B) 70 C) 75 D) 80 
Şekilde; 
(BAJ 1 (ACI, 
(AHI 1. (HC, 
(ABI —-4cm, 
İAEl 5 cm ve 
IBE| — İECİ 


olduğuna göre, 


E)85 





İHE| — x kaç cm dir? 


A)3 BMI C)34 D)4 E)4,2 





Üçgenlerde Benzerlik - iV 


5. A Şekilde ADE eşkenar 
üçgeninde; 
m(A) - 1209 
IBDI —- 6 cm 
IEC! 8 cmo 
B6D E 8 





olduğuna göre, IDE| kaç cm dir? 


A)4 B4V2 CO)4/3 D)6 E)8 
A ABC bir üçgen 
E €JABJ| 
E F F &(ACJ 
(EFJ / (BC) 
B Cc 


A lAE| 
A(AEF) - A(EBCF) olduğuna göre, ET oranı 


kaçtır? 


1 1 1 1 1 
A) Be ep jp Ee 
4 3 2 vE v3 
D 
A 
B K C E T F 
8 A 


ABC - DEF ,JAK)J ve (DT) kenarortaylar 
AKI — 1 birim,IDT! — 3 birim 
Yukarıdaki verilen ABC ve DEF üçgeleri benzerdir. 


ABC üçgeninin alanı a” olduğuna göre, DEF üç- 
geninin alanı kaç a dir? 


A) 9 B) 6 Cc)4 D)3 E)2 

A Yandaki üçgende; 

: IBDI — 1 birim 
ADI  V5 birim 
olduğuna göre, 

B 7 D xi 

IDCI kaç birimdir? 

A)1 B)2 c)3 DB EM 








Geometri 





9. D ç Şekilde 
IDC) / JEGİJ / (ABI 
E G IFGİ — IDCİ — 2 1EFİ, 
IFGI -8 cm 
A B 


olduğuna göre, IABI - x kaç cm dir? 
A) 12 B) 14 C) 16 D) 18 E) 24 
10. A Şekildeki ABC de; 

D noktası iç açıortayların 
kesim noktası 

(DEJ / (AB| 

(DFJ / (ACI 

IDE 7cm 

IDFI - 9cm 


w 
m 
7 
o 


A 
IEFI > 8 cm olduğuna göre, A(ABC) kaç cm? dir? 


A) 48/5 B) 6ov5 C) 72v5 
D) 96/5 E) 108v5 
11. $ Şekildeki ABC 
üçgeninde; 
LACI - 30 cm, 
E E 
ABI - 15 cm 
olduğuna göre, 
A D B 
ADEF karesinin çevresi kaç cm dir? 
A) 40 B) 36 C)32 D) 28 E)24 
12. , 
E ABC ve ADE eşkenar üçgen 
lAEl - 14cm 
B ç İDCIZ8 cm olduğuna göre, 
Xx 
D 
IBDI — x kaç cm dir? 
A)3 B) 4 C)5 D) 6 E)7 


Üçgenlerde Benzerlik - W 


Test 4 


13. A ABC bir üçgen 
ABI — 30 birim 
IBDI — 20 birim 
d 5 55 a İDCI — 25 birim 
Yukarıdaki verilere göre, İni oranı kaçtır? 
lACI 
1 2 3 4 
A) ET B) 2 C)1 D) mi E) 5 
ABC üçgeninde 
(FKJ / (AC) 
IFDI — 5 birim, 
IDKI — 2 birim, 
ACI — 10 birim 


olduğuna göre, 





IBCI 
—— oranı kaçtır? 
IDE| 
A)4 B)8 C 10 D)11 E) 12 
A 
15. Şekildeki ABC üçgeninde 
(FEJ /(BCI, 
F E JABJYIDEJ, 
B D C 
Ss, 9 S> 
— - — olduğuna göre, — oranı nedir? 
3 16 S5 
A) B) 1 Cc) > D) E) z 
2 3 3 9 
16. Şekilde 
D 4 Cc 
(DC) / EF) / (AB) 
IDCI - 4 birim, 
E F ABI 16 birim, 
3ICFI — 2IFBI 
A 16 B 


olduğuna göre, IEFI kaç birimdir? 


A) 8,8 





1.D 2.A 3.B 4.C 5.C 6.D 7A 











Üçgenlerde Benzerlik - V 





ABC üçgen Şekildeki ABC üçgeninde 


5. A 
(DFY/IBCI |, il ” N N O 
mM(ABF) — m(FBC) 
IDEl-2'cm IABI - 8 cm ve 


IEFİ < 3 cm B “ (aci - 10cm 
IBCI—-6 cm 





olduğuna göre, IBCI kaç cm dir? 


olduğuna göre, ADI — x kaç cm dir? AN eliz ili il Ge 


A)2 B)25 C)3 D)3,5 E)4 





2. A ABC ikizkenar dik üçgeninde 6. A ie 
â z 
N AEDA) 1 çi m(BAD) - m(BCA) 
D A(BCED) 7 nn : ABI — 18 birim 
IBDI — 12 birim 
AN lADI — 10 birim 
5 Cc BiZ b c 
IAE| 
olduğuna göre, AĞI oranı kaçtır? olduğuna göre, IACI — x kaç birimdir? 
2 3 4 A) 12 B) 15 C) 18 D) 20 E) 22 
A— m. Ge DE. g— 
3 3 4 5 
A 
3. ABC üçgen 7. ABC dik üçgen 
(DEJ / (BG BDEF dikdörtgen 
IBCI — 3 IDEL F E ie 
ADI 4 birim, LAFI 8 birim 
IBDI — x IDCI — 4 birim 
IDFI - 2 birim, a & 
IFEl -y R 2. 
olduğuna göre, A(BDEF) kaç br dir? 
IFBI < 9 birim, 
IECI 2 A)16 oO(B)24 C)32 D)36 E)40 


olduğuna göre, x * y * z toplamı kaç birimdir? 


8. N ABC üçgen 
A)6 B)10 C)15 D)17 E)20 
A N E G,B,C ve 
i Ge ği G, F, E doğrusal 
m(ABC) - m(CAD) E D 
lABI — IBCI İAE| — |EDİ — IDCI 
G 6 B Cc 


ACI — 6 birim IEFI — İFGİ 


2 
id A IDCI.1DBI - 81 br IĞGBI — 6 birim - 


olduğuna göre, IBDI kaç birimdir? 
A)3vV3 B) 43 Cc) 6v3 olduğuna göre, IFDI — x kaç birimdir? 


D)8v3 E) EVE A3  B6 G9 Diz E15 
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Geometri Üçgenlerde Benzerlik - V Test 5 
gA ABC üçgen İğ E c ABCD kare, 
(AB) 1 18C) (EF) 1 (FBJ 
DEJ 1, (AC 12 
5 (DEJ ALACI IDFI — 12 birim, 
5.A(DEC) — 4. A(ABED) p in 
IDE| - 6 birim j İFA — 4 birim 
IBCI - 12 birim 
BE c A B 
olduğuna göre, IECI kaç birimdir? 
olduğuna göre; IADI kaç birimdir? m) iü 0 da 
A) 15 B) 12 C) 10 D)8 E)7 ) ) ) y! e 
10. Şekildeki ABC 14. A ABC üçgen 
A üçgeninde N (AD) kenarortay 
E m(BAC) - mEDC) M5 IBFI - 12 birim 
IACI — 3x # 2 birim . 
ni K 5 SIFEİ — 3IECİ 
IDCI — 2x — 1 birim 
B D C ğ 
IDE > 6 birim LABI kaç birimdir? 
lABI — 10 birim 
A) 18 B) 24 Cc) 30 D) 36 E) 48 
A 15. BAC dik üçgeninde 
z . , a 
çevre(ABC) — 72 birim olduğuna göre, IBDI kaç bi > FDEA dikdörtgendir. 
rimdir? 
A)3 B) 4 C)5 D) 6 E)7 EZ 4 IEDİ - 4 birim, 
11. A ABC ü IBFI - 3 birim, 
E C üçgen Ka BEİ - 3 birim 
E IDF 1 JACI B D Gc IDCI - 6 birim 
K yi ilmi olduğuna göre, 
D IDE| — !EFİ 
ABC üçgeninin çevresi kaç birimdir? 
A)216 B)264 C)27 D)274 E)28,4 
B Cc 
BRİ 16. Yandaki ABC üçgeninde 
po, > 
KEİ oranı kaçtır? A (DM| / (ACI 
iz (FKI / 1BCJ 
A) zi B)2 C)— D)3 E) yi (EL / (ABİ 
A 
12. 1 ABC dik üçgen ADE EY cm” 
JS D, E, F kenarların ACEP) 25 cm? 

F E 2 
7 & orta noktalarıdır. A(PLM) - 9cm 
NN IKLI — 2 birim olduğuna göre, 

- çi > IKFI 

— oranı kaçtır? 
olduğuna göre, ILEİ — x kaç birimdir? Lei ği 5 i 
A4 BS 6,07 8 e e Si iş 








Geoweri 





w 
m 


o 


Şekilde; 
(EDJ 1. (AC) 
IADI 6cm 
IDCI < 4 cm ve 
(EDI 3 cm 


olduğuna göre 


IBCJ kenarına ait yükseklik kaç cm dir? 


A)4 B)6 c)8 D) 10 E) 12 
2. A ACD eşkenar üçgen, 
A A 6 
mM(BAC) - m(B) bi 
1BCI —a birim 


BaCar2bD at5 E 


ICDI > (a * 2) birim 
IDEİ — (a * 5) birim 


olduğuna göre; IBEİ kaç birimdir? 








A) 20 B) 19 C)18 D) 17 E) 16 
3. ABC üçgen 
(AB) 1 (AC) 
IDCI - 8 birim 7. 
IDEJ — IECİ — 5 birim 
lABI — 6 birim 
olduğuna göre, IAEİ  x kaç birimdir? 
A)3 B) 4 C)5 D)6 E)7 
4. ABC üçgen 
(ABJ / JEGİ 
IBDI — 6 birim 
IDFI — 4 birim 8. 
IGFI — 6 birim 
IFCI - 10 birim 
E olduğuna göre, 


EFİ — x kaç birimdir? 


A)9 B)8 





C)6 


D)4 E)3 


Üçgenlerde Benzerlik - VI 








Yandaki şekilde 
A 

m(ABC) - 90“ 
A 

m(FED) - 90* 
A 

m(EAF) - 25“ 
A 

M(AEF) — 45*.ve 

â â 
ABC - DEF 
olduğuna göre; 


A 
m(FED) <a 





kaç derecedir? 


A) 50 B) 60 C)70 D) 80 
Şekilde 
ABC dik üçgen 


BDEF kare 


E) 85 


IBFI — 6 birim 





IBCİ — 10 birim 


olduğuna göre, LAFI — x kaç birimdir? 


A)6 B)7 c)8 D) 9 E) 10 
A ABC üçgen 
v LADI - 2 IAFI 
N IBDİ — 2 birim 
N IDCI — 3 birim 
B 2D. 3 C İAEİ — 4 birim 


B, F, E doğrusal olduğuna göre, IECI — x kaç birimdir? 


A)10 oB)12 C)14 D)16 . E)18 

D e C O ABCD dikdörtgen 

ie IKFJ / (AD) 

v IFLI — 4 birim 
ILKİ — 8 birim 

A K >. 


olduğuna göre, IEAl — x kaç birimdir? 


A)4 BS C6 DES E)7 


63 





Geometri 


10. 


11. 


12. 








Şekilde ABCD ve 
EAKF karedir. 

A 
m(DEFR) — 259 





A 
olduğuna göre, m(FKB) kaç derecedir? 


A)165 B)160 C)155 D)150 E)145 


E 
ABC ve EGC üçgen 


4lAFI — 3IBF| 
(EGİJ /TADJ 
(BDI — İDCİ 
IEAl — 9 birim 
IACI — x 
olduğuna göre; x kaç birimdir? 

A)7 B)9 C) 14 D) 18 


B G D C 


E) 21 


A B (ABJ / (CD) /JEFJ 
ICKI — 2 birim 
IKDI — 8 birim 

G D LEFİ — 12 birim 
Lİ 

E 12 F 
olduğuna göre; !ABI — x kaç birimdir? 

A)4 B)5 C)6 D)7 E)8 
ABC üçgen 
IDFJ / (BEJ 
IDEJ / (BC) 
3İDFI — 2JBEİ 
İDE — 12 birim 


olduğuna göre, 


C)16 oD)18  E)20 


Üçgenlerde Benzerlik - Vi 





14 


15 


1 


i A 
E F 
ıBDI 4 
IBC 7 
B D Cc 


Test 6 
(ABI 1 (BD| 
!AB! — IBCI 
lAEl — 4 birim 
IED!I — 8 birim 


A 
M(CED) - 459 


olduğuna göre, lABI — x kaç birimdir? 


A)2/3 B)2V6 C)3Yö D)EY2 E)4v3 
i z ABC üçgen 
BDEF eşkenar 
dörtgen 
F E AE — 2 !ECİ 
LAFI -8 
B D Cc 


olduğuna göre, IDCI kaç birimdir? 


A— B2 C) > D)3 E)7 
: (AB) / (CDJ 
yi Ş IDCI < 3 birim 
(ABI - 12 birim 
N 7 . LACI - 6 birim 


Yukarıdaki verilere göre, IBCI — x kaç birimdir? 


A) 9 B10 Ot D12 E13 
Şekildeki ABC de 
(EF) / (BCJ 


(ED) / (ACJ 


IKFI 
—— oranı kaçtır? 
DC 








Üçgenlerde Benzerlik - Vil 











Şekilde; 

(DEJ 1 (ABJ 

(BCJ 1 İAD)J ve 
lAE| — (EBİ dir. 
IEF| — 4 birim ve 
IRDI — 5 birim 


olduğuna göre, 


IBFI — x kaç birimdir? 
A)yT3 B)6 04/3 DAYI E)6Vy2 
| ABC ve EKC üçgen 
(DEJ / (KCJ 

lADI < 2IDFI 

IFBI — 4IDRI 

IDE! 4cm 


olduğuna göre, 





IKCI kaç cm dir? 


A)30 B)28 C)26 D) 24 E) 20 
ABC üçgen 
lABI — |ACI 
(DFJ 1 (ABJ 
IDEJ 1 |AEJ 
ICDI 5 cm 
JEDİ 4 cm 
IDFI 12cm 





olduğuna göre, 


IBCI kaç cm dir? 


A)8 B)10 ©12 D)15 E)16 
(ABJ 1 (BC) 

” (DCJ 1 (BC) 
JAEJ L(DE| 
IDCI 3cm 
(BCI 7cm 

i lABI — IECİ 

B E C olduğuna göre, 

IADI kaç cm dir? 

A)2/ B10 OSB DYE E)5 








ABC eşkenar üçgen, 
m(BEA) - 1209 
IDE! — 9 birim 
IEAl —- 3 birim 


<o 


olduğuna göre; 


IACI kaç birimdir? 


A)6 B)7 c)8 D)9 E) 10 
K ABC üçgen 
IBDI — IDCI 
7 - (EF) YIDAJ 
IEFI — IFKI 
IECİ — 6 birim 
B DE 6 Gc 


olduğuna göre; 


IEDI — x kaç birimdir? 
A)1 B)15 ©)2 D)2,5 oOE)3 
DBE ve ABC 
eşkenar üçgen 
IBCI — 20 birim 
İDCI — 14 birim 


olduğuna göre, 


A)4 B) 6 C)7 D)8 E)9 
Şekilde; 
D (AB) 1 (ACI 
N (BEJ 1 (EC) 
A ABİ — |ACI ve 
B Cc 
IADI 


A 
m(EBC) - 309 olduğuna göre, EDİ oranı kaçtır? 


A) 1 BvV2 ON D2 E)1 


65 








Üçgenlerde Benzerlik - VII 





Geometri Test 7 
9. A ABC üçgen 13. D ABC ve DBC 
Nz (AB) 1 (BCJ A üçgen 
IDCI — 4ADI < > B, F, E doğrusal 
IEFİ — IFCI — IBFI — 10 birim (AB) / (DC) 
B 10 F 10 C ğ ii AKI — IKFI — IFCI 
ICDI — 8 birim 


A,E,F veB,E, D doğrusal olduğuna göre, ABI kaç 
birimdir? 


A)5 B)5V3 CO)SV5 D)11 E) 6y5 


ABC ve ADE 
eşkenar üçgen 


A 
M(DEC) — 459 





A 
mM(BDA) - xdir. 


Verilenlere göre, x kaç derecedir? 


A)125 B)120 C)115 D)110 E)105 
11. A ABC ve BDF üçgen 
ADI — IDBI 
Xx 
D IECİ — 1 birim 
E IBCI — 12 birim 
B 12 C 4-F ICF — 4 birim 


olduğuna göre, !AEİ — x kaç birimdir? 


A)4 B)5 C)6 D)7 E)8 


Şekilde; 

(ABI / (KLJ / (PCJ 
5SILBI — 6İLCİ dir. 
ILRI — 2 birim 
IPCI — 8 birim 





olduğuna göre, IABI — x kaç birimdir? 


A)12 o B)14 C)16 D)18 E)20 





1.D 2.A 3.B 4.D D.A 6.E 7.B 
15.D 16.B 
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olduğuna göre; IEĞİ — x kaç birimdir? 


A)2 B)3 Cc)4 D)5 E)6 


(ABJ / (GC) 
AGF üçgen 


A Cc 
E 
F 
B G IFCI — 21GFI 


B,D, E, C doğrusal 


IBDI — 3IDE| 

İECİ — 4 birim 
olduğuna göre; şekilde IBEİ Kaç birimdir? 
A)2 B)3 Cc)4 D)5 E)6 


15. A Şekilde 
(AHİ 1 (BC) 
(BCI —- 12 cm ve 
P R 
AHI 8 cm 
olduğuna göre 


PRŞT karesinin bir kenarı kaç cm dir? 


A)2,4 B)3,2 C)3,6 D) 48 E)6,4 
A 
16. Şekilde; 
D 
(AD! — IDCI, 
B EF & IBE| — 3 . IEDİ'dir. 
lAE| 
Verilenlere göre, — oranı kaçtır? 
IEFI 
M2 BB g9 yg 
3 3 4 


Geowerri 


Üçgenlerde Benzerlik - Vill 








ABC dik üçgen 
BPLK karedir. 


IKBI 
lAKI  — -2 
3 





olduğuna göre, ITPI uzunluğu kaçtır? 


A)65 B)7 C)7.5 D)8 E)9 


2. Şekildeki ABC 
üçgeninde 
(DEJ / IBC), 
(OF) / (BEJ, 
LAFI - 2 birim, 





IFEİ — 4 birim 


olduğuna göre, IECİ < x kaç birimdir? 


A)6 B)8 C)10 Dj12 E)18 


BAC dik üçgeninde 

A A 
m(ACD) — m(CBA) 
ACI — 4 birim 


w 
7“ 


ADI — 3 birim 
: NN olduğuna göre 
Aa 3 D a B 
IDBI < a kaç birimdir? 


7 7 
A)2 BİT SİS D)3 E)5 


4. Şekilde 
(DE) // (GCI, 
AFI — İFEİ — JECİ, 
IBCI < 15 cm 
olduğuna göre, 


Ğ B 15 c 


IGCI kaç cm dir? 


A) 10 B) 20 Cc)30 D)40 E)50 








g 


ABC bir üçgen; 
A DE / KL 
D K IBDI — 21DA| 
AKİ — IKCI 
B E LG IKLI — 3 birim 


Yukarıda verilenlere göre, IDEI — x kaç birimdir? 


9 11 


A)4 OS D— Ee 


ABCD bir paralelkenar 
IDE|l -6 cm 
IFGI <9 cm 


Edi 
(>. Yandaki şekilde 


B G 
D, E, F, G noktaları 


doğrusaldır. 


Verilenlere göre, |EFI - x kaç cm dir? 


A)2 B)3 C)35 D)4 E) 4,5 
A F 
Şekildeki ABDF dörtgeni 
paralelkenar ve 
E 
21ABI — 31IDEİ dir. 
IBCI — 12 cm 
B D C 
olduğuna göre, IAFI kaç cm dir? 
A)6 B) 4 c)3 D)2 E)1 
Şekilde 
A A A 
m(BAC) - m(DBC), 
16 IBCI — 3IDCI, 
Re IBDI - 5 cm 
ADI — 16 cm 
B C olduğuna göre, 


ABC üçgeninin çevresi kaç cm dir? 


A)52 oB)48 C)39 D)24 E)13 
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Geometri 


Üçgenlerde Benzerlik - VIll 


Test 8 





9. a 4 D 
NS 
5 
9 Cc 
Xx 
8 


IBCI - x kaç cm dir? 


A) 6 B)7 C) 7,5 


10. 
A 
eN 
B D C 


IEFI - kaç birimdir? 
A)4 B)A/2 C)6 


1. p 
C 
6 E 
3 
A G B 


IFGI kaç cm dir? 


A)1 B)12 ©)14 


E 
A 
B K D Cc 


IBFI kaç cm dir? 


12. 


A)5 B) 6 c)9 


1.C 2.D 3.B 4.B 


15.C 16.A 


D) 10 


ABCD dörtgeninde 
IADİ -4cm 


IDCI 5 cm 2 
ni kaç cm dir? 


B) 18 


IACI -6 cm 
A) 20 C) 17 


IABI—-9cm 


AC rt 
(ACI açıortay 14. 


olduğuna göre, 


D) 9 E) 10 


ABC dik üçgeninde 
DEAF karedir. 

İECİ - 4 ve a “ 
IBFI—9 


olduğuna göre, A)2 B28 C)3 


D)EVZ E)9 15. 


Şekilde, 

(ADJ / (FG) / (CBJ, 
ICBI -3 cm, 

LADI <6 cm, 

LAFI — |FE| 





olduğuna göre, 


IBDI kaç birimdir? 


D)14 E)1,5 AvV2Z BV3 O)2v3 

Şekilde a 
(AD) / (EKİ, : 
(BDI - IDCİ, — 
2IACI — 5IEAl ve A B E 
ABI - 20 cm D 
olduğuna göre 

1BGI kaç birimdir? 

A)25 B)2 C) 1,5 


E) 12 


D.A 6.B 7.B 8.C 


2 
13. Çevreleri oranı EN olan benzer iki üçgenin alanları 


toplamı 26 cm” olduğuna göre büyük üçgenin ala- 


D) 16 E) 15 


ABC üçgen 
D, E, C doğrusal 


IABI — 7 cm 
(BCI-8 cm 
IACI-6 cm 


ADI — İAEİ şekilde 


A A 
M(ABC) < m(EAC) olduğuna göre, IADI kaç cm dir? 


DW2 E)4 


Şekilde 

ABC dik üçgen ve 
BDEF karedir. 
!AFI- 3 birim 

IDCI — 4 birim 


olduğuna göre 


D)4 E)6 
Şekilde; 
2.JACI — 2IDE! —IEFİ 
(ACI /(DFJ, 
ICDI < 10 birim 


olduğuna göre, 





Geoweri 


Üçgenlerde Benzerlik - IX 














1. A ABC bir üçgen 5. Şekildeki ABC 
(DEJ / BC) üçgeninde 
IECİ 1 |ABI 
ö (ABI / (DJ IBDI 1 JACI 
!ABI — 3IBEL /ADI <3 cm 
IDCI - 9cm 
B GC IAEl 4cm 
B Cc N ni 
A(ABC) olduğuna göre, 
Verilenlere göre, ——— oranı aşağıdakilerden 
A(BEDF) IBE! kaç cm dir? 
hangisidir? A)1 B)2 c)3 D)4 E)5 
A) > B) , C) 10 Dp). E) 3 
2 4 4 2 


6. N Şekilde BKLM ve 
2. K « L 


N KLCN paralelkenar 
Şekilde verilenlere göre 21LPI—3IPM1 
z 20 * B kaç derecedir? NN IKLI 3 cm 
olduğuna göre, 
B M N (ei Me 
D NN 
B 1 D 3 


C IBCI kaç cm dir? 
A)6 B)7 c)8 D) 9 E) 10 
A) 60 B) 75 C)90 D)100 E)110 7. Şekilde D noktası 


3. N i Şekilde ABC üçgeninin iç 


(ABI - JADI A açıortaylarının 
kesim noktasıdır. 

IDCI — 7 birim (DEJ / JABI 

A A 
m(ACD) - m(BAD) — 90* (DF) / (ACI 
c — 

IBC! - 13 birim bek ai 
IDFI - 6 cm 

olduğuna göre, İEFİ 5 cm 

E F 


> olduğuna göre, 


o 
ul 
O 


m ... ir? 
lAGL xxag birimdir LABI 4 JACI toplamı kaç cm dir? 
M)8 B9 10 Di E12 A)29 B)30 C)31 D32 633 


Şekildeki ABC de 


4. 
7 AH) 1 (BH 
l b (BH N 8. A Şekilde JABI // (DFI 
m(CAH) - m(ABC) m(EDF) — m(FDC) 
E : 

(CHİ — 2 birim gibi İDE 
lABI — 40 birim 

IBCI — 6 birim IBCI — 35 birim 

B 6 Cc 2 H 


olduğuna göre olduğuna göre 


w 
n 
O 


IAHI kaç birimdir? IBFI # IFDI kaç birimdir? 
A)30 B) 32 C) 36 D) 38 E) 42 
A)3 B)4 OW3 D3Y2 EB)5 ) ) ) ) ) 
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Geometri Üçgenlerde Benzerlik - IX Test 9 
9g. A Şekilde E ve D 13. A Şekildeki ABC 
bulundukları kenarların üçgeninde 
E D D 5lADI—41DBI 
orta noktalarıdır. 
IFCI — 2 IDFI 
lil olduğuna göre 
TCI 5 
c E el 
IFBI — 3 birim IBEL 


olduğuna göre, 

IBCI kaç birimdir? 

A) 9 B)10  COj11 D)12 oE)13 
10. A Şekilde 

N (ABJ / (LNJ dir. 

IMNI — 2 IMLI 
IBKI—3 
IKMI <— 1 cm 


olduğuna göre, 
L 


(BCI kaç cm dir? 
A) 15 B) 12 ©)11 D)8 E)6 


11. p İAFIYIBEJ/(CDJ 


IDCI — 8 birim 


olduğuna göre 

lAFI uzunluğunun değeri kaçtır? 

M2 BE 9 DE g3 
2 3 3 


Şekilde 

A A 
M(ACD) - m(ABE) 
AE — 4 birim 
ADI — 5 birim 
IDBI — 7 birim 





olduğuna göre, 


IECİ < x kaç birimdir? 
A)7 B)9 C) 11 D) 12 E) 16 


Gİ oranı kaçtır? 

A) e B) C) — D) > E) — 

17 17 9 8 3 
14. (BKI 1 (AEJ 
R (DHI 1 JAEJ 
N ; (AB) / (DEJ 
IBKI <3 cm 
IDHI <2 cm 

B IAEl 20cm 


Yukarıdaki verilenlere göre ICE! kaç cm dir? 
A)6 B)8 C) 10 D) 12 E) 14 
15. Şekilde 
N (BAJ 1 (AC) 
(DEJ 1 (BC) 
> LADI < IDE <3 cm 
(BDI <5 cm 


olduğuna göre, 


A 
Çevre(ABC) kaç cm dir? 
A) 32 B) 28 C)24 D) 20 E) 18 


Şekilde; mA z g0 
lAB! — 12 birim 
(BCI — 13 birim 
IKLI 1 IBCI dir. 


16. A 


B K Cc 

3 
A(KCAL) — gi A(ABC) olduğuna göre, 
IKLI — x kaç birimdir? 


A B)3 91 
) Pi 





Geowerri 


Üçgenlerde Benzerlik - X 








Şekilde ABC dik üçgen 5. ABC bir üçgen 


Ni 
A 
BFED dikdörtgendir. 
- E AEİ > |ECİ 
VEFİ - 6 birim, 
B F Cc 


İDE| — 8 birim 


LADI- 5cm 
lAEl-4 cm 
İDE| - |ECI 6 cm 
IBDI - 3 cm 





Cc 


m göre, ABC üçgeninin çevresi kaç birim- olduğuna göre, IBC uzunluğu kaç cm dir? 
ir? 
A) 12 B) 10 c)8 D) 6 E)5 


A) 24 B) 32 C) 36 D) 48 E) 54 A 





, Şekildeki ABC 
2. ABC üçgeninde z : 
yl A A üçgeninde 
” 2IADI - IABI - 6 LADI - 6 birim 
IBCI <8 IDBI — 4 birim 
B 8 (o 1 
olduğuna göre, IBCI — 8 birim 
IDE| — (Xx * 2) birim 
BDC üçgeninin çevresi kaç birimdir? olduğuna göre, 
A)21 B)20 C©)19 D)18 E)17 x kaç birimdir? 
3. N N (AB) 1 AC) A)2,3 B25 C)28 D32 E)38 
18 
(ABJ 1 (BD| 
m(AEC) -90 7. Şekilde 
x > TN (DK) /IFGJ / (BC) 
K 2 lADI — 2 IFBİ — IDF 
(BDI <8 cm 
B 8 D IFGI 2cm 
F olduğuna göre, 


Yukarıda verilenlere göre İABI kaç cm dir? 


A)9 B)10 C)11 D)1ı2 o E)13 IBCI kaç cm dir? 


A)24 oB)18 C)16 D)12 E)8 


A A A 
4. m(BAD) - m(BCA) 

A .. . 

IBDI — IDC <a birim | 8- ABC üçgeninde 
b 

ABI — b birim (DFJ / (BEJ 

DEJ / (BC 

olduğuna göre (DE) / 186) 

B a D a Cc 





lAFI — 5 birim 
NN j : IECI — 10 birim 
pile a türünden değeri aşağıdakilerden hangisi- ? N olduğuna göre, 
IEFİ — x kaç birimdir? 
A) 2a B) — C)a D)aV3 Kav? A)2 B)3 C0)4 D)5 E) 10 
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Geometri 


A 
B Cc 
Xx 
D 


IBDI — x kaç birimdir? 
A)7 B)8 c)9 


Üçgenlerde Benzerlik - X 





9. ABC ve DEC 
eşkenar üçgenlerdir. 
IAEI — 8 birim 


olduğuna göre 


A)4 


D) 10 E) 11 
Şekildeki ABC 
üçgeninde 
IDEJ / JABI 
(FU /TJADJ 
IFKI 3 cm 

(e IKEL 2cm 
IFLI 5cm 


olduğuna göre, A 
IAKI kaç cm dir? 


Cc) 6 D7  E)8 


LLVN 


IN 


A)4 B) 5 A)15 


10. 
11. ABC dik üçgen 15. 
IABI-8 cm 


IBCI - 15 cm E 


A 
(EF) / (BC) | 
ei 

B 


D 
8 
(DEJ / (ABJ 6 5 


E 
F 

c E noktası açıortayların 
kesim noktasıdır. 


â 
DEF üçgeninin çevresi kaç cm dir? 


A)12 B)15 C)17 D20 E)25 


12. Şekildeki ABC 
üçgeninde 
mDEC) > 90* 
mo) - 259 
m(A) 709 
m(B) - 859 
lABI — İADI — İDEİ B 





A 
olduğuna göre, m(CDE) — a kaç derecedir? 


A)5 B)10 C)20 D3O0 E)40 A) 15 











Test 10 


ABC bir dik üçgen 
DEFG bir karedir. 
IECİ — 1 birim 

IDE! — 3 birim 

IBDI — (a * 1) birim 


Verilenlere göre a kaçtır? 


B)5 C)6 D)7 E)8 
Şekildeki ABC 
üçgeninde 
ABI — 6 birim 
IEFI — 4 birim 

A 
Ç(DEF) - 12 birim 


olduğuna göre 


Ç(ABC ) kaç birimdir? 


B)18 C)20 D)24 E)28 
N Şekildeki ABC üçgeninde 
© m(BAC) - m(BDE) - 909 
Sı, — Sa 
ç IBEL-4V/Zcm 


olduğuna göre 


1BCİI kaç cm dir? 
A)8 


B7  ©6 D)5 E)4 


Şekildeki ABC ve 
DCE eşkenar üç- 
genlerdir. 


A 
Buna göre, mAKB) kaç derecedir? 


B) 20 C)30 D) 45 E) 60 











ABC üçgen 
A 
A m(B — 909 
Ti LADI - 11 birim 
20 
D IBCI — 12 birim 
lACI — 20 birim 


olduğuna göre; 


IDCI — x kaç birimdir? 


A) 13 


B) 15 C) 17 D) 18 E) 19 
Şekilde verilenlere göre, 


P IADI—x kaç birimdir? 


D)12 E)13 


ABCD dörtgen 
MD g0 
m - 90“ 
lADI — 6 birim 
IDCI — 8 birim 
(ABI — 5 birim 





olduğuna göre, 


IBCI — x kaç birimdir? 


A)SVE B)6/8 OW3 D)8y3 ENİ 
i (ABI 1 (BC) 
7 

ABI < — birim 
7 < 2 
2 

IBCI — 12 birim 
B 12 G 


olduğuna göre; 


IACI — x kaç birimdir? 


13 15 17 
A)— B 


D) 10 
2 2 2 


25 
E)— 
2 








Dik Üçgen - | 
E 
16 
A 
D 
B Xx Cc 
A A A 
m(B) < m(C) — m(D) — 90“ 
A A A 
m(BAC) - m(CAD) - m(DAE) - 30* 
JAE| — 16 birim olduğuna göre, 
IBCI - x kaç birimdir? 
A)6 B)6V3 C)8 DEYİ ES 
A 
(ABJ 1 (ACJ 
15 (AHI 1 (BC) 
ABI — 15 birim 
B H 16 Cc ICHI — 16 birim 


olduğuna göre; 


IACI — x kaç birimdir? 


A) 12 B)15 (C)16 D) 20 E) 25 
Gc 
ABC üçgen 
(ACI 1 (ABJ 
6 v IACI — 6 birim 
lABI — 18 birim 
; Ti olduğuna göre; 


IBCI — x kaç birimdir? 
A)6VT0 B)7V5 D)8Vİ0 D)Y5 E)10WlÖ 


a ABC üçgen 
a (ABI 1 (BC) 
D (BD) 1 ŞACI 
ö ABI — 8 birim 
ADI — 4 birim 
olduğuna göre; 
B x Cc 


IBCI < x kaç birimdir? 


A)16 o B)8 C)8V3 D)GV3 E)4y3 
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Geometri Dik Üçgen -I Test 1 
9. IDCİ 1 (DBJ 13. ABC üçgen 
A 
m(DAB) < 609 a M(BAC) - 1059 
ABI — |ACI ki a 
— GE mM(BCA) —- 459 
IDBI — birim 
yel IACI < 46 birim 
olduğuna göre; 45 
B Ni C olduğuna göre; 
IBCI < x kaç birimdir? 
A)SV2 B)8y3 C)4y5 D)10/5 E)10y3 IBC! — x kaç birimdir? 
10. A (ABI 1 (ACJ A)4 44/3 B)4(2 4/3) C) 43 4 4) 
(AD) 1 (BC) D) 4(3 4 v3) E) 12v3 
4 Xx IABI — 4 birim A 
14. X M(ACB) - 459 
IADI — 2/3 birim ) 
olduğuna göre, a N lABI — 10 birim 
vi Li IBCI - 6y3 birim 
IACI — x kaç birimdir? olduğuna göre; 
A)4 B)4W8 C)6 D)EVİ E)8 
IACI — x kaç birimdir? 
11. ABC dik üçgen 
A)8 B)8V2 C)14 D) 14/2 E) 18 
(ACI 1 (BCJ 
A 
M(ABC) — 459 15. ABC üçgen 
lADI — birim 
yi (AHI 1 (BG) 
olduğuna göre, 9 
ABI — 8 birim 
el (S A Ni 
ABI - x kaç birimdir? B MH & C Oo MACB)>30 
A)4/3 B)av6 C)8y6ö D)12 E) 12/5 olduğuna göre; 
12. Şekilde IHCI - x kaç birimdir? 
A da ai A4 BAS C12 D)16 E)16V3 
B, C, D doğrusal 
A 
- m(ACB) - 609 16. A ABC üçgen 
A 
AEL — 31EBİ b i m(G)  60* 
i 4 D Ke 4JEFI — SİFDİ ABI - 63 cm 
e G Z B Gni-iabirim AN 
B C IACI - 6 cm 


IABI kaç birimdir? 
A)4/3 B)6 


Cc) 12 


olduğuna göre, 


D) 12/3 E)15 


IBCI kaç cm dir? 


A) 10 


B)12  C)13 


olduğuna göre; 





Groweri 
1. A 
Ey <i 
7 sv? 
B D C 


IDE| — x kaç birimdir? 
A2 B)3V3 C)3y5 D)4y/2 E)4v5 





ABC üçgen 
A 
M(BAC) — 45“ 


1BDI — IDCI 

AEl — 1 birim 
BE — 7 birim 
ACI — 6/5 birim 


olduğuna göre; 


2. A mABC) -90* 
ABI  x birim 
: Sağ LACI — (2x 4 1) birim 
IBCI — (2x — 1) birim 
i 1 . olduğuna göre; 
IABI — x kaç birimdir? 
A)4 B) 6 c)8 D) 17 E) 18 
3. A (AB) 1 (AC) 
Ji ABI - 1ADI 
IDCI — 7 birim 
ET b 7 c IBDI — 18 birim 
olduğuna göre, 
IACI  x kaç birimdir? 
A) 12 B)15 C)18 D)20 E)24 
4. A ABC üçgen 
x (AB) 1 (BCJ 
D (BDJ « (AC) 
15 ABI — 15 birim 
IBCI — 20 birim 
olduğuna göre; 
B 20 G 


IADI — x kaç birimdir? 


A) 14 B) 13 Cc) 12 D) 11 E)9 











Dik Üçgen - Il 
5. A ABC dik üçgen 
(AHİ 1 (BCJ 
Kh 1ABI - 4/5 cm 
İHCI — 12cm 
B Xx AH zc 


olduğuna göre; 


IBHI < x kaç cm dir? 


A)6 B)7 Cc)8 D)9 E) 10 
6. | ABC dik üçgen 
8 
(BHJ| 1 (AC) 

H ... 
10 lABI — 10 birim 

lAHI — 8 birim 
olduğuna göre; 

B Xx (0 


IBCI - x kaç birimdir? 


A)6 B)65 C)7 D)7,5 E)8 
7. ABC bir üçgen 
(AB) 1 (ACI 
(CEJ 1 (ADI 
IBDI — IDCI 
lABIi - 12 cm 
lACI — 16 cm 





Yukarıdaki verilere göre, iCEİ — x kaç cm'dir? 


A)4,8 B) 6 C)8,4 D) 9,2 E) 9,6 
8. ABCD paralelkenar 
A D (ACI L(CDJ 
(AHI 1 (BC) 
12 
ICDI — 12 birim 
im ii IBHI - 7,2 birim 
olduğuna göre; 
IAHI — x kaç birimdir? 
A)7.2 B)84 C)96 D108 E)128 
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Geometri Dik Üçgen - Il 


9. A (ABI 1 (BG) 13. 


ABI - 1EDİ 
lAEl — IECİ 

E AE b 
olduğuna göre; 


B D Cc 


A il IADI kaç cm'dir? 
m(EDC) kaç derecedir? 


Test 2 


Şekildeki ABD 
üçgeninde 
M(BAC) - 90“ 
(ABI — ACI - 9yF 
IBCI — 6 ICDI 
olduğuna göre 


A)10 B)12 O128 0)15  E)20 


A)6O B)90 C)120 D)135 E)150 


10. & Şekilde; A 
19 ABC dik üçgeninde; | 14- 
(ABI — 10 birim c p 
ese €  çECi-6birim 
IDE| — IDCİ 


ii LAHI kaç birimdir? 


N İMAMI 
IBE| uzunluğu kaç birimdir? A)3 B)4 Co) 5 


A)5 B) 6 C)7 D)9 E) 10 


11. ” ABC üçgen 15. A 
1BDI — IDCI E 
g E (AB) 1 (ACI D 
< IAEİ > 21ECİ 
> Dİ S  ABI-Bbirim ğ 
IDE - 2/5 birim c 


olduğuna göre, 
IECİ — x kaç birimdir? 


IMCI k dir? 
A)2 B)3 Cc)4 D)5 E)6 li 





12. ö (ABI 1 (BC) 
(BCJ 1 (DC) 
IBCI 6cm 
IABI 6 cm 
IDCI 2 cm 

B 

P Cc 
A 


P noktası (BC) üzerinde olduğuna göre, IAPI * IPDI a 
toplamının en küçük değeri kaç cm'dir? IFE| - x kaç birimdir? 


A)4v5  B)6/2 C)8 D)8yö E)10 M4 B)6 ©) 10 


ABC dik üçgen 
b” 4 c” - 67 birim 
X 4 y. — 17 birim 
olduğuna göre; 


D)6 E)7 
ABC üçgen 
(BEJ 1 (ACI 
(DC) 1 (AB) 
IABI - 6 cm 
IACI - 7cm 
IBMI - 2 cm 


olduğuna göre, 


A)3 B)4 C)vV17 D3V2 Ea 


ABC üçgen 
(ACI 1 (BC) 
(FEJ 1 (AC) 
(FLJ 1 (BD| 
lADI — IDBI 
IFLI — 4 birim 
IBCI — 10 birim 


olduğuna göre; 


D12 E)14 











Geoweri 




















Dik Üçgen - ill 
1. A ABC bir üçgen 5. A (ABJ 1 (BCJ 
© A 
LABI - 6 birim 2 15 m vi 
B 250 c ACI - 15 cm 
IBCI - 235 birim il 
olduğuna göre; 
B X43 (e 
A 2 ,. 
Yukarıdaki verilere göre, IACI kaç birimdir? A(ABC) kaç cm dir? 
A)30 B) 31 Cc)33 D) 40 E) 56 
A)2v3 B)3V3 C)4V3 D)5V3 E)6V3 ) ) ) ) ) 
6. A ABC üçgen 
A JADJ kenarortay 
2. Şekilde : 13 (AHI 1 (BCJ 
TAHI 1 (BHJ IBHI — 4 birim 
15 ABI — 15 birim ak a igğnr  TE (ACI - 13 birim 
ACI - 13 birim IDCI - 8 birim 
Lez olduğuna göre, 
8 ri TEE IBCI — 4 birim 
- irimdir? 
olduğuna göre, ICHI — x kaç birimdir? YARI Şiklç ielendli 
AVE BYS? CO)VA? DAT E)v33 
A) 4 B) 5 C)6 D) 7 E)8 
i 7. Şekildeki ABC 
A ( i d i 
3. Şekilde m(A) - 90* a, 
lABI — |ICBI 
IADI -lACI-6 cm 
(CBJ 1 (AB| 
IBDI — I(CEİ — 12 cm (CDI / TABJ 
7 pi A 
olduğuna göre M(CDE) — 159 ve 
ICBI - 2/2 cm 
taralı üçgenlerin çevreleri toplamı kaç cm dir? ” 
olduğuna göre, 
A)18 o(B)20 C©22 D)24 E)28 
IEDI kaç cm dir? 
A)4 B)6 08 . D) 12 E) 16 
8. ABC dik ü 
4. (ADJ 1 (CB) A ni 
E (EDJ / JACJ 
ICDI > |AFI — |FBİ 
(ABI 1 (BCJ 
MİNDE 202 E (EF) 4 (AC) 
olduğuna göre, lAE| — 8 birim 
IEBI — 11 birim 
B D Cc gi 
IFCI — 34 birim 
A 
mM(ABC) — a kaç derecedir? olduğuna göre, 
A)10 o(B)20 C)40 D)5O E)70 JEDİ kaç birimdir? 
A)17 o B)19 O)j)21 D)22  E)24 
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Geometri 


Dik Üçgen - Ul 


Test 3 





C€ ABC üçgen 
(ABİ > 4y2 cm 
M(BAC) 2459 
mM(ABC) — 1059 
olduğuna göre, 


A 
9. N7455 


4v2 Xx 
105" 
B 


IBCI — x kaç cm dir? 
A)4 B) 6 c)8 


10. ; 
B 15 Cc 


IADI * IDCI toplamı kaç birimdir? 
A) 18 B) 21 C) 25 D) 28 


11. N 
i 
B Cc 8 D 


IBCI kaç cm dir? 


D) 10 E) 12 
ABC ve ADC 
dik üçgen 

(ABI 1 (AD) 
ABI — 25 birim 
IBCI — 15 birim 
olduğuna göre, 


E) 32 


Şekilde; BED ve 
ABC dik üçgen 
AE! — |EBİ 

(ACI 1 (BDJ 
(DEJ 1 (ABJ 
IDCI 8 cm 
JACI — 15 cm 
olduğuna göre 





A)7 B)8 c)9 D) 12 E) 13 
12. ABC dik üçgen 
(ABJ 1 (AC) 
IDBI — IDCI 
lABI - 12 cm 
IADI — 10 cm 
IECİ - 4 cm 


olduğuna göre 


IDE| — x kaç cm dir? 
A)5 B)6 OAMTI D)2Y/13 E)3y7 


13. 





15. 





A Şekildeki 
ABC dik üçgeninde 
ab 4c7-72 


olduğuna göre 


c kaç birimdir? 

A)3 B)3V2Z C)4 D)A/2 E)6 
m(ABC) - 90 
ADI — IDCI 
(BD| 1 (HC) 
MHCA) - 209 


olduğuna göre, 


N i 
m(BCH ) — x kaç derecedir? 
A)35 B) 32 Cc) 30 D) 25 E) 20 


ABC üçgen 


(ABI 1 (AC) 
(ABI — ADI - 2/5 birim 
IBDI — 4 birim 


A 
B 8 BD XX S ipgixbirim 


olduğuna göre; 


x kaç birimdir? 
A)3 B) 4 o) 5 D)6 E)7 


ABC üçgen 

(âE| 1 (BC) 

ABI — 5 birim 
IBDI — 4 birim 
ACI - 3/5 birim 


olduğuna göre, 


IDCI — x kaç birimdir? 


A)6 B)3V3 C)5 DE E)4 





Öroweri 








1. 
İDE — x kaç cm dir? 
A)2 B)3 Cc) 4 
2 D C 
3 
E 
9 H 
A B 
ICHI kaç cm dir? 
A) 8,2 B) 9 Cc)9,2 
3. 
A 
3v2, 
159 30* 
B Xx Cc 
IBCI — x kaç birimdir? 
A)N2 B)6 Cc) 6y2 
4. 





ICFI kaç birimdir? 
B)3V5 C)4y3 


A)6 









ABC dik üçgen 
m(BAC) - 90“ 
IBE| — IECİ 
JAB! - 6 cm 
lADI <2 cm 
IDCI — 10 cm 
olduğuna göre, 


D)5 E)6 


ABCD kare 
(CHİ 1 (BEJ 
AE -9 cm 
(EDI <3 cm 


olduğuna göre, 


D)9,66 o(E)10 
ABC üçgen 
m(ABC) - 159 
m(ACB) 230 
JABI - 8/2 birim 
olduğuna göre, 


D)E/3 E)8v2 


ABC dik üçgeninde 
(AB| 1 (BCJ 

LEFJ 1 (ACI 

mA) — 309 ve 

IEF — IEBI — 4 birim 
olduğuna göre 


D)8 E) 19 


Dik Üçgen - IV 





A 
m(CAD) — x kaç derecedir? 





A) 15 B)25 o(C)30 
6. 
A 
GE 
B D Cc 
A 
m(EDC) kaç derecedir? 
A)100 B)130 C)140 
7. 
IEFİ — x kaç cm dir? 
AV3 B)3 Cc) v2 
8. 


A 
İN 
D B C 


(AB) 1 (AC) 
IBCI — 12 birim 
LADI - 6 birim 
M(ABD) - 159 


olduğuna göre 


D) 45 E) 60 


ABC üçgen, 
m(â) -90* 
BDI — IDCI 
IBA| — İEDİ 
m) —- 70" 


olduğuna göre 


D)150 E)165 
ABC dik üçgen 
IDBIİ — IDE 
(EFJ 1 (AD| 
IDEJ 1 (ACI, 
IBCI -6 cm 
LACI — 12 cm 


olduğuna göre; 


DAV3 E)3y3 
ADC bir üçgen 
IADI 8 cm 

IABIi —IACI -5 cm 
olduğuna göre, 


IDBI . IDCI çarpımının değeri kaçtır? 


A) 36 B) 39 Cc) 42 


D) 45 E) 48 
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Geometri 





IFCI — x kaç birimdir? 
A)6 B)8 C) 10 
A 
10. 
E D 
B F Cc 
NCİ - x kaç birimdir? 
AS BAS O) 
1. A 
9 
B H D C 
IBE! — x kaç cm dir? 
AMİ B)4A/3 O)5v3 
12. A 
3 
vV/ 
B 2 Cc 


A 
m(ACB) kaç derecedir? 
C) 45 


A) 15 B)30 


(ABI 1 |ACJ 
(BP IFcl 
M(ACF) 
IBDI — IDC 
IEFİ — 6 birim 
IHE — 2 birim 
olduğuna göre, 


D) 12 E) 14 
ABC üçgen, 
(AB) 1 (AC) 

I, iç teğet 


çemberin merkezi, 


LADI — 
IDCI — 5 birim 
olduğuna göre, 


4 birim, 


D)A/5 E)SVE 


ABC üçgeninde 
(AB) 1 (ACJ 
(BEJ 1 (EDJ 
(AHI 1 (BCJ 
IABI -9 cm 
IDCI — 2.IBDI 
olduğuna göre 
D) 4 E)5 


A 
Yandaki ABC de 


IBA! — /7 birim 
IACI — 3 birim 
IBCI — 2 birim 


olduğuna göre 


D) 60 


m(BCA) 


13. 


16. 


Dik Üçgen - IV 


A 

5 H 

E 

B 9 Cc 


IECI kaç cm dir? 
A)2Y30 B)3Vİ5 C)5V6 


A 
AN 
B H Cc 

12 





Test 4 


ABC dik üçgeninde, 
lAE| — 
İEHİ — 
(BCIi - 9 cm ve 
(EHİ 1 (ACI 

olduğuna göre 


5 cm, 
3 cm, 


D)6V3 E) y3O 


ABC üçgeninde 


(AHİ 1 (BG) 
(AB! — 7 birim 
(ACI — 9 birim ve 


IBCI — 12 birimdir. 


Verilenlere göre, AHI kaç birimdir? 


g5 o 2 DAS EV 


A) 5 - 


A 
16 
H 20 
B X Cc 


ABC bir dik üçgen 
m(BCA) - 90 
m(BHC) - 909 
ACI - 20 cm 

lAHI < 16 cm 

IBCI — x 


Yukarıdaki verilere göre, IBCI - x kaç cm dir? 


A)9 B) 12 C) 15 


A 
E 
x 
B 8 H 12 F 6 C 


IECI — x kaç cm dir? 
A)V70 B)y66 C)V6Ö 


D)16 O E)18 


ABC üçgeninde; 
m(A) — 90“ 

(AH) 1 (BC) 
(EF) 1 (BCJ'dir. 


IHBI 8 cm 
IHFI — 12 cm 
IFCI < 6 cm 


olduğuna göre, 


D)YS5 E) 52 





Geowerri 














Dik Üçgen - V 
1. A ABC üçgen 5. A Şekilde 
(AHI 1 (BCJ m(BAC) - 909 
IBHI — IHCI — 5 birim A 
e m(ABE) — 90* 
lAHI — 12 birim 
olduğuna göre; > D C (BDI <2 cm 
Xx İDCI -8 cm 
B 5 Ho 5 (ei , R 
E olduğuna göre 
ABC üçgeninin çevresi kaç birimdir? 
A) 26 B) 28 Cc)32 D) 36 E) 40 
IDEİ — x kaç cm dir? 
A 
2. M(BAC) — 459 ” 4 4 
(AEJ / (8CI A) > B) C) > D) 1 E)2 
m(G) 909 A 
IBCI'< 4/3 birim 6. m 
IDEİ > 16 birim M(BDC) - 90“ 
olduğuna göre, LADI — IDCI - 8 cm 
m(BEA) - a kaç derecedir? (DB! - 6 cm 
A)5 B)7,55 C)10 D) 15 E)20 LAHI 
) ) ) ) Yukarıdaki verilere göre, HB oranı kaçtır? 
3. ABC dik üçgende 13 15 17 24 
A (ABI 1 JACJ O— D)10 E) Si 
E (ADI açıortay 
(ADI 1 (BEJ 7. ABC bir üçgen 
İDE! —- 12 cm (BHJ 1 (AC) 

B D 16 C A A 
IDCİ - 16 cm m(BAC) - 2.m(CBH) — 2a 
olduğuna göre, 

İABI - 15 cm 

IECI < x kaç cm dir? İHCİ 3 cm 

28 27 26 24 23 
A— B-— © D—— E— 
5 5 5 5 2 


Yukarıdaki verilere göre, IBHI — x kaç cm dir? 


A)8 B)9 Cc) 10 D) 11 E) 12 
YP 
60“ 


4. ABC dik üçgen 8. A (ABI - !ACI - 12 birim, 
AHI - 8 birim, (ED) 1 (ACI 

A 
(AHI 1. (BCJ M(DBC) — 459 

A A 
K g m(B) — 159 M(BDC) — 60“ 

B H Cc 
1459 
B 


olduğuna göre olduğuna göre 


IBHI . IHCI Vi 
—— oranı kaçtır? 
IBHI # IHCI IDE! — x kaç birimdir? 
A)1 B)2 c)3 D) 4 E)5 A)3 B)4 Cc)6 D)8 E) 10 
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Geometri Dik Üçgen - V Test 5 





9. Birbirinden uzaklığı 8 km olan A ve B noktalarında bi- 


13. 
rer ışıldak vardır. A daki ışıldak AB doğrusu ile 459 lik, A 
B deki de aynı doğru ile 909 lik açı yaparak bir aracı 
aydınlatmaktadır. 
A75* SON 
B c 


Buna göre, aracın A ışıldağına uzaklığı kaç km dir? 


Şekilde 
IABI < 4/6 birim 


olduğuna göre, 


A)8V3 B)8Vy2 C)8 DDA3 E)42 


A 
10. ABC bir üçgen 
11 IADI — IDCI 
A 
m(ABC) — 60“ 
” IBCI - 10 cm 
1 (AE - 11 cm 
A IBE| < 1 cm 
B 10 GC IDE| — x 


Yukarıdakl verilere göre, IDE| - x kaç cm dir? 


A)5V3 B)6V3 C)7V3 D)3V3 E)4v3 


Şekilde; 
(AB) 1 (AD) ve 
(BCI 1 (CD)J dir. 


(ABI 6 birim, 
(ADI - 4 birim, 
IDCI — 15 birim 





olduğuna göre, 


IBCI — x kaç birimdir? 
AV BAB O)M3 Dİ E)7V3 


12. A ABC üçgen 
(ACI 1 (BCJ 
10 A, D, C doğrusal 
14 ABI - 14 birim 
— IBDI — 6 birim 
ADI — 10 birim 
G 
B e 


Şekilde verilenlere göre, IDCİ kaç birimdir? 


A)3 BAZ OM3 D)2 E) Vö 





16. K 12 A xXN 
(BAJ 1 (ACI, 
(KHJ L (HNI, 
(AHI 1 (BCİJ ve 
B 9 H 4 C 


IBCI kaç birimdir? 
A) NW2 B)8 OMW6 D)4 E)2 


A 
14. Şekilde; 
IBCI — 1 birim 
7 VAS LACI — VB birim 
mb — 469 
K olduğuna göre, 
B 1 el 


IABI — x kaç birimdir? 

AVZ B)V3 OZ2XZ2 DAYI EM 
Şekildeki 

ABC üçgeninde 
MG - 459, 
m(DEC) — 159 ve 
ADI - 2cm 
olduğuna göre, 


IBCI kaç cm dir? 
AV2Z BV3 OY DA3 Bö 


Şekilde; 


(AHJ L (KNJ dir. 
IHCI — 4 birim 
IBHI — 9 birim 
AKI — 12 birim 


olduğuna göre, 
lANI > x kaç birimdir? 


A)1 B)>- c)2 D)3 E)4 











Geoweri 
1. N 
B H 


ABC dik üçgeninde | 5. 
A 
m) — 159 


LAHI . IBCI — 8& cm? 


fe olduğuna göre 


IBCI uzunluğu kaç cm dir? 
A)2 


B) 4 





C)2.2 D)4VZ E)8 


ABC dik üçgeninde; | 6. 
(ABI 1 (BC) 

(BD| 1 (ACI 

(DEJ 1 (BC) 

IECİ — 9 birim 

(EDİ — 12 birim 


olduğuna göre 


IADI - x kaç birimdir? 
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A) B) 80 
3 3 


A 


IHDI kaç birimdir? 


A) 4,9 B) 4,8 


IBCI kaç birimdir? 
A) 12 B) 15 





C)27 


C) 2,6 


Cc) 18 


D)30 E)32 
ABC dik üçgeninde 
1BDI — IDCI, 

(ADI — 5 birim ve 
!ABI — 6 birim 
olduğuna göre 

D) 2,4 E)1,2 

Şekildeki ABC dik üçgeninde 

A A 

m(BAC) - m(AHC) - 90* 

M(BCA) - 159 ve 

AHI — 6 olduğuna göre, 


D) 24 E)30 


EEE 


Dik Üçgen - VI 


Şekildeki 

ABC üçgeninde 
(ABI 1 (ACI, 
(AHI 1 (BC) dir. 
lABI - 6 cm, 
IHCI - 5 cm 


IACI kaç cm dir? olduğuna göre, 


A)3V5 B)6 


c)45 D)8 E) 5V5 
Şekildeki 

ABC dik üçgeninde 
ACI — 5, 

LADI 42 ve 
m(BDA) — 459 
olduğuna göre 





IBCİ uzunluğu kaç birimdir? 

A)3 B)3,2 C)385 D)36 E)4 
(AHİ 1 (BCI, 
(HKI 1 JACI, 
IHCI < 20 cm, 

16 IKCI — 16 cm, 


IBHI 8 cm, 


Verilenlere göre, |ABIi - x kaç cm dir? 


A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19 


Şekildeki ABC üçgeninde 
(ABI) 1 (ACI, 

(ADJ 1 (BCJ ve 

lAE| — IEBİ dir. 

Buna göre, 

IEDI-3 cm ve 

IBDIi 2cm 

olduğuna göre, 


IDCI — x kaç cm dir? 


A)8 B) 10 Cc) 12 D) 15 E) 16 
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Geometri Dik Üçgen - VI Test 6 





9. Şekilde ABC dik üçgeninde 13. A ABC üçgeninde, 

ACI - 20 cm IBCI — 7 birim 

ACI — 13 birim 
IBDI—5cm 13 A 

m(B — 459 
IDC! < 11 cm olduğuna göre olduğuna göre 

Z) 
B 7 Cc 


(ADI — x kaç cm dir? â 
ABC nin alanı kaç birim karedir? 


Ae KAM lk Cin. SEY A30 B)J35 C)J42 D)45 E)49 


Şekilde 


ABC üçgeninde 
le LAFI — 7 cm, 
e 1 ABI, IBFI - 8 cm, 
2m (ADO) - m(CAB) - 60* ve IEF! — 6 cm, 

z ZN h JADJ 1 (BCI, 
IACI —- 2 cm olduğuna göre, 

(EF) 1 (ABJ 

olduğuna göre, 


JEDİ kaç cm dir? 
A)1 B)2 c)3 D) 4 E)5 





ABCD dörtgeninin çevresi kaç cm dir? 
A)3 4:33 B)5 4-438 03:53 
D)444/3 E)54 5/3 
15. N ABC dik üçgeninde 
(ED) 1 (BC) 


A A B-60 E 
m a<mM — © 
30 | — AE! —-2 cm, 
x IABI - 17 cm, IEDİI — 8 cm, 
a 5 cm, ve m(ACB) - 60“ 
17 2D md ği olduğuna göre 
/x80* ICEI — x kaç cm dir? 
B 5 Cc 


AM? B)eV3 CO)4y3 D)10 Eyt2 


ie) 
o 
o 


Verilere göre, ADI — x kaç cm dir? 16. Şekilde mA) - 90“ 

A)9 B) 10 C) 11 D) 12 E) 13 A IBCI — 10 birim 
ABI 4 |ACI — 12 birim 
olduğuna göre 


2 
A ; il > 
Şekilde verilenlere göre, x 
N kaç birimdir? 10 c 
EH al A noktasının (BCJ kenarına uzaklığı kaç birimdir? 


A)2 B22 CO)2/3 D)3 E) 3,6 


w 


A)3 B4 05 DE E7 











Geoweri 








Dik Üçgen - Vil 
1. ç 5. P H, |ACI üzerinde 
mA) - 909, 4 bir nokta 
e wi LAB — (x 4 2) birim, 6 N (ABI - 6 birim 
LACI — (x— 5) birim, AHI — 4 birim 
A 
A x12 B IBCI — (x * 3) birim z > MAİ -90* 
m(ABC) - 909 
olduğuna göre, x kaç birimdir? Yukarıdaki şekilde IBCI — x kaç birimdir? 
A) 6 B)7 c)8 D) 9 E) 10 A) 3/2 B)2/3 C)3y3 D)2V5 E)3y5 
2. (ADJ 1 (AB), 6. ABC dik üçgeninde; 
b 3v3 A (DCJ 1 (BCİJ (ABI 1 (ACI, 
LADI - 3v3 birim, 4 (AHI 1 (BC), 
4 : IDCI - 4 birim : Si e 
B H Xx C — o 
IBCI - 6 birim ie 
c 6 B olduğuna göre, olduğuna göre 
IHCI — x kaç cm dir? 
!ABI - x kaç birimdir? A)4 B)5 C)6 D)7 E)8 
A)3 B) 4 C)5 D)6 E)7 7. 
A JAEJ 1 (ABI, 
A 4? 
3. i m(BAC) - 90“, (ABJ 1 (BCI, 
(AHJ 1 (BC, (ACI 1 JEBJ, 
9 Bo YAN 
LABI - 9 cm E xD 28 ibBI-8birim 
IHBI - 3 cm ve IDCI — 16 birim 
B 3 H X Cc 
olduğuna göre, C 
olduğuna göre, IEDİ — x kaç birimdir? 
IHCI — x kaç cm dir? 
A)2 B) 4 C)6 D)8 E) 12 
A)27 B)25 C)24 D)18 Ej15 
8. A ABC üçgeninde; 
A 
4. m(A) — 909, .ABI - 12 birim, 
X 
A (AHI 1 (BCJ — IBCI — 16 birim ve 
AHI — iri A 
N HI — v2 birim, 4 mb) - 60* 
IBHI > 1 birim B 16 Cc 
ği olduğuna göre 
BT Ğ olduğuna göre, 
IACİI — x kaç birimdir? 
ACI - x kaç birimdir? A) 4/13 B) 4/15 D) 5/10 
AVE B)2/2 C)4 D)3vV2 E)2y6 D) 515 E) 6V1Ö 
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e open Dik Üçgen - VI Test 7 
9. A ABC üçgen 13. 
(ACI 1 (ED) ve (DAJ 1 (ABI, 
Np (AB) 1 (BC) dir. ON (DCI 1 (CB) ve 
Za ACI - 16 cm, ABI « 1BCİ dir. 
B E 8 e EDI - 4 cm, eya M(ABC) - 609, 
IEC 8 am E N LADI - 6/3 birim 


11. 


12. 


olduğuna göre, IABI kaç cm dir? 
A)4 B)6 c)8 D) 10 E) 12 
ABC üçgen 


(ACI 1 (AB| 
G noktasi 


m 


ağırlık merkezi 
BMI — IMGI 
ICNI — ING 
IBCI — 24 birim 
olduğuna göre, 


MNEF dörtgenin çevresi kaç birimdir? 
A) 32 B)34 C)36 D) 38 E) 40 


x>O olmak koşuluile 2x 41,3x 41, 4x * 1 sayıları 
bir dik üçgenin kenar uzunluklarını göstermektedir. 


Bu üçgenin hipotenüs uzunluğu kaç birimdir? 
A) vVI2 B2/5 C)10 D)5 E) 11 


A (ADI 1 (BCJ ve 
m(CAB) z m(ABD) - 90dir. 
IBHI — 1 cm 
H 9 CIHCI 9cm 
D olduğuna göre 


IHDI kaç cm dir? 


A B)- C)1 p)2 E)3 
Ş A O > EB 


16. 
A 
/5> 
059 
AN 
30NN 
B C 


olduğuna göre, 


(AB! kaç birimdir? 
A) 12 BESE C)12V2 D)18 E) 24 


14. 
A ABC üçgen 
i (AHI 4 (BC), 
m8 z 459, 
ZN : »  MĞ-30, 
B H x c ABI - 4 cm 


olduğuna göre 


IHCI kaç cm dir? 
AAMZ B)4V3 OZYö D)3V6 E)4vE 


(CI, (BCJ 
m(ABC) - m(CAD) - 90* 
/ABI 2 cm, 
IBCI - 4 cm 


N 


B 4 Cc 


Yukarıdaki verilere göre, IDCI kaç cm dir? 
A)6 B)7 c)8 D)9 E) 10 


(ABI - 3/3 birim 
A 

m(BAC) - 1059, 

m(ACB) - 30* 


olduğuna göre, IBCI kaç birimdir? 
A) 3 B) MV3 * 1) 0) v3—1 
D) 33 42) EVİ 43 





Groweri 








o 


Şekilde 

(ABJ 1 (AC) 
17 IDBI - 9cm 
IBCI 17 cm 
IDCI — 10 cm 
olduğuna göre, 


IADI - x kaç cm dir? 


A)4 B) 5 C)6 D)7 E)8 

Şekildeki ABC üçgeninde 

8 m(C) x m(D) - 90“ 
D lAE| — İECİ 
ADI — 8 birim 
E 
10 IDBI — 10 birim olduğuna göre 

B Cc 


IDE| < x kaç birimdir? 
A)2/2 B)2.3 C)3v2 D)3V6 E)4 


A Şekilde 
Z a (ABI 1 (BCJ 
(ACI 1 (CD) 
(BEJ - 5 birim 
36 ia 
IECİ — 4 birim 
La © IAE| — 13 birim 
iL ICDI - 36 birim 


olduğuna göre 


JADI — x kaç birimdir? 


A) 38 B) 39 Cc) 40 D) 42 E) 46 


K, L, N üzerinde 
bulundukları kenarların 

orta noktaları, 

(AHJ 1 (BCJ 

lABI — 13 birim 

IBCI — 15 birim 

“ JAHI < 12 birim olduğuna göre 


Ç(HKLN) kaç birimdir? 


A)23 B) 25 Cc) 28 D) 30 E)34 





Dik Üçgen - Vill 


ABC üçgen 
(ABI 1 (ACJ 
(ED) 1 (BCJ 
lAE| — IECİ 

(BDI < 9 cm 
IDCİ - 6 cm 


Verilenlere göre IECI kaç cm dir? 


A)Y37 B2/0 C3V5 D)sy2 E)İ5 


6. Bir dik üçgenin dik kenarları 6 cm ve 8 cm uzunluk- 
tadır. Bu dik üçgenin hipotenüsü üzerinde dışa doğ- 
ru hipotenüsü bir kenar kabul eden bir kare çiziliyor. 


Üçgenin dik köşesi ile karenin ağırlık merkezi 
arasındaki uzaklık nedir? 


A)4 B)7V2 C)8 D)/3 E) 102 
7 Şekildeki ABC üçgeninde 
D (ADI — IDBI — BEJ - VECİ 
A 
> E m(DBE) - 60 
İŞ AT be - 4 birim olduğuna göre 
B Cc 


lABI * IBCI kaç birimdir? 


A)6 B)6V3 C)8 DEV E)12V3 
8. Yandaki ABC üçgeninde, 
A 
MA) - 1059 
05 A 
m(C) - 30* 
7 ABI 4 birim olduğuna göre 
30'N 

B C 


IACI kaç birimdir? 


A) 6 B)2V6 C)MV2 D)Vİ E)4tvy2 
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Geometri Dik Üçgen - Vll Test 8 
9. A Şeklide ABC üçgen 13. A ABC dik üçgen 
< M(B) - 459 N (AD) 1 (BCJ 
M(A) — 159 z LADI — h birim 
10 IACI — 10 birim ABI — c birim 
i B 4 D 5 C 
İK olduğuna göre lACI — b birim 
B C IBDI — 4 birim 
(BCI kaç birimdir? IDCİ > 5 birim 
A)5 B) 53 53-3 olduğuna göre, 
D) 3-5 E) 10v3 
b.c 
—— oranı kaçtır? 
10. ABC üçgen h 
A A : 
& m(A) 90 A)4 B)6 C)7 D) 9 E) 12 
(AHI 1 (BC) dir. p 
m(ACB) — 159 14. ABC dik üçgendir. 
ar? 0) AHI - 1 cm IABI < 6 cm 
IBHI < İHC! IBCI — 10 cm 
olduğuna göre, 1BDI — IDCI 
B H D C Ş 
IBHI - x kaç cm dir? olduğuna göre, 
Ge Beye Shy ep şeyer EVE IHDI kaç cm dir? 
a 3 2 4 7 
11. ABC dik üçgen A)1 B— G— D) — E) — 
(AHI 1 (BC) z - > 
b 4c 15. A (AB) 1 (BCJ 
IBHI—p ADI - IDCI 
ld 3 İAEl - 2 IABI 
olduğuna göre, D 
IACI — 12 birim 
k - Ni 
5 kaçtır? M(ACB) - 60* 
1 1 n N z ii 
A) 16 BB C)4 Dy ğe B Cc olduğuna göre 
19 4 LEDİ kaç birimdir? 
12. A ABC üçgeni AVI? B)V2İi O2M3 DS E)6 
eşkenardır. A 
ABD dik üçgen olup, ABÇ bir üçgen 
AHI 1 (BC ll 
(AH) 1.186) m(DCB) - 159 ve 
B H ç İDH!I—3 birim (ADI - 3/2 birim 
P olduğuna göre, olduğuna göre, 
D 
IBCI — x kaç birimdir? 
IAH! kaç birimdir? 
A)2/2 BA/3 O)SN/2 D)6Y3 E)5V5 
A) 10 B) 9 c)8 D)7 E)6 
16 2.A 3.B 4.A 5.C 6B 7D 8C 9D 10.D 11.C 12B 138.0 14E 
15.C  16.D 





Geoweri 


İkizkenar - Eşkenar Üçgen-Özel Teoremler - | 





ABC eşkenar 
üçgen 
© IBCI — 8 birim, 

(APJ açıortay 

B (e IPB) 1 (PC) 
IPBI kaç birimdir? 

A)8V2 B)4y2 OZ Dy E)2V2 


olduğuna göre, 


mDAC) - g0”, 
IACI — 10 birim ve 


IBA| — 
IBCI — 16 birim olduğuna göre 


IBDI — x kaç birimdir? 
A) B) 2 025 D)3 


Yandaki şekilde 


A 
5 IAE| — IEBİ — 5 birim 
E 6 lACI — 6 birim 
$ (AC) 1 (BCJ ve 
B DC 


(DEJ 1 (AB) 


E) 3,5 


olduğuna göre 


IADI uzunluğu kaç birimdir? 


A) — B) > C)7 D)6,5 E)62 
lAHI — IHCI, 
(HD) 1 (ABI, 
(HEJ 1 (BCJ 
IHDI < İHEİ — 6 birim, 
IBHI < 12 birim 


olduğuna göre 





Çevre(ABC) kaç birimdir? 
A)18V/3 B)24/3 C)36/3 D)48V3 E)54y3 








EF Yandaki şekilde EAB ve 


FBC eşkenar üçgenler- 
dir. A, B, C noktaları 
doğrusal 


LABI < 


IBCI < 


b olduğuna göre 
a B b Cc ğ $ 


a>b olmak üzere aile b arasındaki hangi bağın- 
tı için E, B, F noktaları bir dik üçgenin köşeleri- 


dir? 
A)az3b B) a - 2b C)az-b 


D)ja-b E)a-bs3 
A 


ABC eşkenar üçgen 
(DEJ 1 (BCI, 
D (EF) 1 (AC) ve 
g IBDI — IADI 
olduğuna göre 


B E C 

IDE! 

—— oranı kaçtır? . 
IE 


B) > Cc) mi D) e E) e 
3 3 4 2 
Şekilde ABC 
bir eşkenar üçgen, 
(DPJ / (ABI, 

E (PEJ / (BCI, 

(PFJ / TACI, 
E IPDİ — 2 birim, 
e IPEİ — 3 birim, 
D C IPRI — 5 birim 
olduğuna göre, 


ABC üçgeninin alanı kaç birim karedir? 


A)8V3 B)12/3 C)15V3 D)20V3 E) 253 


Şekilde ABC 


eşkenar üçgendir. 





Verilenlere göre, IBHI uzunluğu nedir? 
A)24/3 B)12/3 C)6y/3 D)6 E)9 








Geometri 





9. 
H 
6 
Cc 


IHDI kaç birimdir? 
B)5 


A)4 


10. 





B (e 


lAE| — x kaç birimdir? 
A)3 


11. A E 
10 ” 
B e 


IBCI kaç cm dir? 


C)6 


BM2 OM3 D4 


İkizkenar - Eşkenar Üçgen - Özel Teoremler - | 


Şekilde 

(AH) 1 (BH), 
JAHJ açıortay, 
!BDI — IDCI, 
ACI - 6 birim ve 
ABI — 8 birim 
olduğuna göre, 


D)7 E)8 


ABC eşkenar üçgen 
(BDJ 1 (AC) 

(KEJ 1 (ABI 

IKDI — /3 birim 
IEKİ - 2/3 birim 


olduğuna göre, 


E) 3y2 
Şekildeki ABC 
üçgeninde 

(AEJ / (BC) 

IABI - 10 cm 
IHCI -4cm 


olduğuna göre, 


AMS5 B)M5 C)4V6 D)3Vö E)2V6 


12. 


A 
m(DFB ) — a Kaç derecedir? 


e 


A)5 B)10 o O)15 
1.B 2.E 3.B 4.B 
15.E 16. E 


1ABI  |ACI 
(DF) / (BCJ 
IDCI — |EFİ 


A 
m(FDC) > 20* 


olduğuna göre, 


D) 20 E)30 





Test 1 





13. A A, D, C doğrusal 
IBDI < b 
IBCİ - c 
M(ARD) - 309 
gi m(DEC) - 159 
48 EN olduğuna göre, 
B c C 
IADI 
—— oranı nedir? 
LACI 
b z b c*ıb 
A)1—- — B) C) 
Cc ctb b 
b b 
D) —— E) — 
c-b 2 
14. A 
AN 
s3 
B D E C 


A A A 
ABC üçgen, m(BAD) - m(DAE) - m(EAC) - 30* 
ABI — TAEl, IACI x 6/3 cm olduğuna göre, 


(ADI — x kaç cm dir? 
A)3 B3 C)4 


15. 





pa 


D)M3 E)6 


A A 
m(EAB) x< m(BAF) 
B noktasının AE ve 
AF doğrularına göre 


simetrileri C ve D 
noktalarıdır. 


M(EAF) — 459, 
lABI < 10 cm 
olduğuna göre, 
ICDI kaç cm dir? 








A) 10 B)8V2 C)20 D)10y3 E)10y2 
16. 
D A 
Şekildeki ABC ve DEB 
E eşkenar üçgendir. 
B Cc 
(BEJ rt Iduğ e kaçtır? 
açıortay olduğuna göre oranı kaçtır? 
ç y g 9 A(DEB) ç 
> B) Vi Cc) : D) E) 
4 2 5 
8.D 9.D 10.D MA 12B 13E 14.B 





Groweri 


1. 








ABC üçgen, 
ABI — |ADI — 10 cm, 
IBDI < 12 cm, 
m(EDC) - 90, 





IDCI 4 cm, 


Verilere göre, IDE — x kaç cm dir? 


A) 3,6 B3,2 C)3 D)2,4 E)2 
A 
ABC üçgen, 
lABI — IACI — 10 cm, 
10 109 (|DCI—-2iBDI—-12cmdir. 
B D C 


Buna göre, IADI — x kaç cm dir? 
A)2v17 B)4/I2 O)277 D2V6 E)2v5 
A 
ABC eşkenar 
üçgeninde 
lAEI — IECİ, 
IEKİ — 2/3 birim 


B F K G olduğuna göre, 


IFKI kaç birimdir? 
A)6 


B)5 C)4 D)3 E)2 
ABC eşkenar üçgen, 
(ABI 1 (ED), 
lAEl—-3 cm, 


IBEl 5 cm, 





Verilere göre, IDCI — x kaç cm dir? 


A) 1 B)15 C)2 D)2,5 E)3 


” A)14 


İkizkenar - Eşkenar Üçgen-Özel Teoremler - Il 


p (EDİ 1 (BCJ 
E 
5 LABI — IADI 
IECİ - 20 cm 
B D 


C A A 
mM(ABC) - 3m(ACD) ve 


A 
Çevre(ABD) - 36 cm olduğuna göre 
â 
Alan(ABD) kaç cm? dir? 
B)36 oC)48 


A)24 


D)54 OoOE)64 
Şekildeki, ABC 
eşkenar üçgendir. 
IPMI — 18 cm 
IPLI <5 cm 
IPKI — 4 cm ve 
(PMJ 1 (ABI, 

(PU) 1 (ACI, 

“IPKI 1 (BC) 
olduğuna göre, 





ABC üçgeninin alanı kaçtır? 
A)64V/3 B)48y/3 C)36V3 D)23 E) 16/3 


Şekilde 

ABO eşkenar üçgen, 
m(H) - 909, 

(EHJ / (ABİ ve 
IBCI — 21EBI dir. 
IEHI - 6 cm 





olduğuna göre, İACI < x kaç cm dir? 

A) 15 B)12 o6)10 D) 9 
Şekilde, 
lABI — !ACI, 
IBCI 6 cm, 
!ADI s8 cm ve 
Za m(D) 30“ 

olduğuna göre, 


E)8 


ABC üçgeninin çevresi kaç cm dir? 


B)16 C)18 D)20 E)32 
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İkizkenar - Eşkenar Üçgen - Özel Teoremler - Il 


Test 2 





ABC eşkenar üçgen 
Dp m(BOD) - 909 
i " ABI — 4 birim 
3 IDCI < 2/3 birim 
olduğuna göre 
B (© 


IAEİ aşağıdakilerden hangisidir? 


A)1 BP 08 De E)3 
10. p Şekilde ABC eşkenar üçgen, 
IBEL — |EDİ 
B, C, D noktaları doğrusal ve 
E ICDI — 4 cm olduğuna göre 
B Cc 4 D 
IAEl — kaç cm dir? 
A)2 B2/3 OdYİ D)4 E)4vV3 
11. A, B, C doğrusal 
A B, N, F doğrusal, 
B , (AE| 1 (CF, 
N (BD) 1 (CFI, 
IBCI — IBFI, 
lANI -4cm 
> vE © NEls3emdir 


Yukarıdaki verilere göre, IBDI kaç cm dir? 


— B)4 92 D) 5 pl 
ia ) Z ) e 


12. E Şekilde 

(BC) 1 (ADJ 
(ABJ 4 (AC) 
(ABI // JED| 
EDC eşkenar 
üçgendir. 

ABI - 12 cm 
olduğuna göre 


a 
> 
nı 
o 


IEFİi kaç cm dir? 


13. A ABC ve BED 
eşkenar üçgenlerdir. 
” İADI < IDCI 2cm 
olduğuna göre 
> F 6 
E 


BEF üçgeninin çevresi kaç cm dir? 





A3 B 2341) C)3WV3141) 
D) 5Vv3 E)8 
14. 
ABC üçgen 
AE! — 2 birim 
(DC! — 1 birim, 
IBDI — 4 birim 
IBFI — 3 birim, 
AFI x, ECI — y 
olduğuna göre, x . y çarpımı kaçtır? 
3 2 
A) > B) EN c)3 D)2 E)1 
A 
15. a ABC üçgeninde 
/ (ABI — IBDI — 4 birim 
4 5 ACI 5 birim, 
IDCI — 2 birim olduğuna göre 
B 2 b 2 Cc 
IADI — x uzunluğu kaç birimdir? 
AYA BA? OYI5 DYI3 E)V2İ 
16. R L M, N doğrusal, 
L, B, C doğrusal 
N ILBI — 2 birim 
IBCI — 5 birim 
y ILMI — 4 birim 
(EB 5 Cc IMNI - 3 birim 
'NA| 
Şekildeki verilere göre NCİ oranı kaçtır? 
3 15 17 15 21 
A)— B— C— D)— — 
7 7 6 4 4 





A)M38 B)4 C)6 D)6Vİ E)9 
1.B 2.C 3.D 4.c 5.C 6.B 7.E 
15.A 16.A 


8.B SA 10.0 1D İ2E 13C al 





Geoweri 





1. A ABC eşkenar üçgeninde 5. 
IDCI — 2 birim 
6 İACI—-6birim 
B D2 CcC 


IADI — x kaç birimdir? 
A)2V7 BM3 C)5 
Şekilde ABC 


2. N 
ikizkenar üçgen olup 
m(A) — 120 dir. 
Z Ş IDEJ ve (FLJ sırası ile 
(ABJ ve JAC)J nin orta 
| RI e dikmeleridir. 


IBC! — 12 birim olduğuna göre, IDFI kaçtır? 
A)2 B)3 Cc) 4 D)5 E)6 


3 A 
/X 
B Cc 


AEB üçgeni ile EBC üçgeninin çevreleri farkı 7 birim 
ve ABC üçgeninin çevresi 27 birim olduğuna göre, 
IABI uzunluğu kaç birimdir? 


A)9 B) 10 Co) 11 


A 
JA 
B Cc 


IBDI kaç cm dir? 


D) 4 E)3 


Şekildeki ABC üçgeninde; 7. 
lABI — |ACI ve 
IAEİ — IBEİ — IBCİ dir. 


D) 12 E) 183 
Şekildeki, 
ABC eşkenar 
üçgeninde, 
A A 
M(ABD) - m(DBC) 
İDEJ 1 JABJ dir. 


IAEI < 2 cm 
olduğuna göre, 


A)4 B)6 OM6 D)8V2 E)4V3 








İkizkenar - Eşkenar Üçgen-Özel Teoremler - ill 





A Şekilde 
7 ABC eşkenar üçgen, 
ER A A 
m(E) — m(R) — 90* ve 
D 
IAEl — 2 birim, 
IDFI < 83 birim 
D 
B F Cc 


A 
olduğuna göre, Ç(ABC ) kaç birimdir? 


A) 16 B) 8 C)20 D) 25 E) 30 
Şekilde; ABC 
< eşkenar üçgen 
7 (DEJ 1 JDCJ 
I(ADI-2cm 
IEBİ < 1 cm dir. 
E1B C 


E, B, C noktaları doğrusal olduğuna göre, IBCI kaç 
cm dir? 


A)4 B) 5 C)6 D)7 
Şekitde; 
lABI — |ACI 
IFDI / (ACI, 
IDEJ / (ABI, 
IECI < 10 birim, 
IFBI — 8 birim 


olduğuna göre, 


E)8 


A 


O 


D Ğ 


A 
Ç(FDE ) kaç birimdir? 


A) 24 B)22 o C)20 D) 18 E) 16 
ri Şekildeki ABC 
ikizkenar üçgeninde 
lABI — İACI — 6 birim, 
zi ği IBDİ — 5 birim ve 
IDCI — 3 birim olduğuna göre, 
B 5 D 3 CcC 


IADI — x kaç birimdir? 
A)2/5 ByY21I CO y23 DE E)5 
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Geometri İkizkenar - Eşkenar Üçgen - Özel Teoremler - lll Test 3 
9. A ABC eşkenar 13. A ABC dik üçgeninde 
üçgen AABI - 4 cm, 
(AHJ 1 (DC| e 
a ğ LAFI — IFCİ ve GN 
(AHI — IBDI ve İDE| — IDCİ 
D B H e olduğuna göre Bp xE el olduğuna göre 


A 
m(FDC) — x kaç derecedir? 
B) 20 


A) 15 C) 25 D)30 E) 45 


m(CDB) 230 
IDBI — 1 birim 
!ABI — x birim 
ABC eşkenar üçgen 





olduğuna göre, 


JABI — x kaç birimdir? i ” > 
A -1B —1 O)— D— E— 
v3 )v2 Z ya 


11. A ABC bir eşkenar üçgen 
(DEJ 1 (BC) 
1pci, 2 
(DA 3 
B E Cc 
IDCI 2 IEBI 
—— > — olduğuna göre, —— oranı kaçtır? 
IDA 383 IECİ 
3 7 
A) le Cc) 4 D)5 E)6 
A ABC eşkenar üçgen, 
A, CE doğrusaldır. 
M(DEC) — 159 
lABI — 6 birim 
IBDI — !ICE| 


olduğuna göre, 





ICE!  x kaç birimdir? 
A)2v3 B) 3-1 
D) 6(43 — 1) 


Cc) v3 
E) V341) 


IBE! — x kaç cm dir? 


A)2 B22 028 DZ2 E)4 
14. A LAB! — ACI - 10 cm 
IBCI — 12 cm, 
10 10 
IEC! > 2 cm, 
B E Cc 
lAE| kaç cm dir? 
A)4V5 B)AV/T3 D)3Y5 DA EŞİ 
ABC ve AKL 


A 
15. i 
birer eşkenar 
üçgendir. 
B K Gc 
(AKJ 1 (BCJ olduğuna göre, ABC üçgeninin alanının, 


AKL üçgeninin alanına oranı nedir? 


2 6 
yg” pp E)— 
2 3 5 


16. A 
Şekildeki ABC eşkenar üç- 
7 genin kenarları üzerinde 
D !ADI — (BE! — ICFI — x ola- 
F cakşekildeD,E,F noktala- 
rı alınıyor. 
8 Xx E c 


â 
ADEF) 7 
———— - — ve !BCİ — 5 cm olduğuna göre 


â 
A(ABC) 25 


pa 
3 


x aşağıdakilerden hangisidir? 


AN2 BAZ OO DE pe 














1. A (BEJ 1 (ACI 
(ADJ 1 (BC) 
E lAHI — IBHİ 
A A 
m(DAC) < 2.m(DAB) 
IBCI — 5/2 cm 
B D €  olduğunagöre, 
IADI kaç cm dir? 
AVTO B2.10 048 D)5 E)6 
2. 
A 
C  JABJLJAEJ 
EĞ (ADJ 1 (ACI 
IBDI — IDE| — İECİ 
p ABI - 56 birim 
B olduğuna göre 
lAE| — x kaç birimdir? 
A)3VZ B)3V3 C)5 D)5/2 E)5V3 
A 
3. A ABC bir kenarı 2 cm 
olan eşkenar üçgendir. 
(BEJ 1 (CE) 
IBE! — ICEİ| 


Yukarıdaki verilere göre IAEl kaç cm dir? 
A)1 BV2Z O v3 D)/3-1 E)2v3-2 


B F C 

ID 

—— oranı kaçtır? 

IDF 8 
A)4 B)3 


C)AV3 DD) El 





si 





ikizkenar - Eşkenar Üçgen-Özel Teoremler - IV 


ABC ikizkenar üçgeninde 


A 
ABI — |ACI 
IADI-5cm 
IBDI 7cm 
7 D 1 C İDCI—1cmolduğunagöre 


IABI kaç birimdir? 
A)A/E B)aV CVP D)SVB E)ey3 


ABCeşkenar üçgen; 
LADI — IDEJ 
IBDI 2cm 
c, << IDCI-6cm 


olduğuna göre 


ICEİ kaç cm dir? 


A) B) 1 C > 
2 > 


ey? 
2 


ABC ve DCE 
üçgenleri eşkenardır. 
21ECİ — IBC — 6 birim 





olduğuna göre, IBDİI kaç birimdir? 
A)3V7 BAE O)3V3 D)SNY6 E)4y7 


ABC üçgeninde 
lABI -8 cm 

6 IACI - 6 cm 
IBDI - 3 cm 
IDCI - 4cm 


IADI < x kaç cm dir? 
A)3vVT0 B)2V/10 C)3V5 D)6/2 Ey 
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Geometri İkizkenar - Eşkenar Üçgen - Özel Teoremler - Ili Test 4 
A A 
9. E ABC ve CDE eşkenardır. 13. A ABC eşkenar üçgen 
A IBCI — 3 birim (BD) 1 (DC) 
â IBDI — İDCI 
A(CDE) — birim kare 
MEN ii IDC - 22 birim 
er ear olduğuna göre, olduğuna göre, 
B Cc 
IAE| kaç birimdir? 
l k irimdir? 
A) 2 B)3 2S DB EE AD! kaç birimdir 
A)2-v3 B)2/3-—2 O)vV2 v3 
10. , D) 23-1 E) 43-23 
IABI — |ACI 
14 A F 
IPLİ > 4 birim b ABC ve ADF 
: eşkenar üçgenlerdir. 
IKLI <6 bi 
7 6 birim (AD) 1 (BC) 
IKPJ 4 (BC) H IDCI — 6 cm olduğuna göre, 
K A (AHI 1 (BCJ 
olduğuna göre B DE 6G 


IAKI kaç birimdir? 
A)5 B)6 C)7 D)8 E) 9 


11. ABC üçgen 
A 
(ABI — |ADI 
(ABI 1 (AD) 
IBDI — 12 birim 
B 12 D 2 6G 
IDCI — 2 birim 


olduğuna göre, 


lACI kaç birimdir? 


A) 16 B) 12 Cc) 10 D)9 E)8 


12. ABC üçgeni ikizkenar üçgendir. 
A 
m(B - 909 ve dik kenar uzunlukları 6 cm olan ABC 


üçgeninde L, (ABJ kenarının orta noktasıdır. 


M noktası (ACJ üzerinde olmak üzere ILMI * iMB! 
toplamını tamsayı yapan kaç farklı M noktası var- 
dır? 


A)2 B)3 c0)4 D)5 E)6 





lAHI uzunluğu kaç cm dir? 
A) 12 B)10 C©)9 D)8 E)7 


A i 
15. ABC eşkenar üçgeninde 


(PDJ 1 (AD)J 

IPEJ 1 (BC) 

(PFJ 1 (AFJ 

IPDI < 5 cm 

IPE|—-3 cm 

IPFI < 4 cm olduğuna göre, 





Alan(ABC) kaç cm? dir? 
A)SV3 B)12V3 0)13/3 D)16vV3 E)24y/3 
16. ABC üçgen 


A 
(AF), (BEJ, 
(CD) herhangi bir 
P noktasında kesişiyor. 
IBDİ — 2!ADI 


B F Cc |IBCI—4ICFI 


(ACI 
Şekilde — oranı kaçtır? 
IECI 














799 
o 


6OA 
A B 


Ç(ABCD) kaç birimdir? 


(ADJ 1 (DCJ 
m(DAB) - 60* 
m(CBA) - 60* 
LABI - 16 birim 
IBCI - 8 birim 


olduğuna göre; 


A) 4(9 4 3) B)8(3 42/8) C)4(6 423) 
D) 8(4 4* 3) E) 6(5 * V3) 
ADI — |ACI 
A 
ABI — 15 birim 
15 IBDI - 10 birim 

IDCI — 4 birim 

B 10 D 4 Cc 


A 
A(ABD) kaç birim karedir? 
A) 40 B)45 (C)48 


B Cc 


IADI z x kaç birimdir? 


A)4 B) 5 C)6 
A 
C 
8 D 
E 


olduğuna göre, 


D) 50 E) 55 
Şekilde; 
ABI — |ACI 
(CDI 1 (ABJ 
IDBI — 8 birim 
IDCI — 12 birim 


olduğuna göre, 


D)7 E)8 


ABC üçgen 
. TAD) açıortay 
A A 
M(CDE) < m(EAD) 
(ADJ 1 (BCJ 


2ICEİ — İDEJ — 6 birim 


olduğuna göre, IABI — x kaç birimdir? 


A)6 B8 C)9 


D)12 E)14 





İkizkenar - Eşkenar Üçgen-Özel Teoremler - V 











Yandaki ABC 'de 
lAE| - 2 birim, 
IDC! — 5 birim 
IBDI — 6 birim, 
IBE| — 4 |EFİ ve 
m(BCA) — 50“ 


olduğuna göre 


mDAC) kaç derecedir? 
A)30 B) 45 C) 50 D) 60 E) 65 
ABD üçgen 
m(ADH) z mHDC) 
(ACI 1 (DHJ 
lAHI — 5 birim 
IHDI — 12 birim 
IDBI — 20 birim 


olduğurıa göre 


IBCI < x kaç birimdir? 


A5 B6 07 08 E9 
R (AEJ // (BD 
(AC) 1 (CEJ 
(ABI — IACI - 2./5 birim 
g S IBC! - 4 birim 


olduğuna göre, 


lAE| — x kaç birimdir? 


A)2 B) 6 C) 10 D) 12 E) 14 
A ABC eşkenar üçgen 
2 (BDI - IDCI 
E İAEİ — 2 birim 
16 
LACI — 16 birim 
İDE! —x 
B D C olduğuna göre 
x kaç birimdir? 
A) 2v23 B) 2/37 0) 311 
D) 4/18 E) 517 
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Geometri 


İkizkenar - Eşkenar Üçgen - Özel Teoremler - V 





Test 5 
9. A Şekildeki ABC 13. A IABI — IACI 
üçgeninde lADİ — 5 birim 
> D LABI - 8 birim 
e x IBDI - 3 birim 
lACI — 16 birim ve 
BŞ Ek © (o |BEİ<IEDİdir. IDC — 9 birim 
IBFI — 3 birim olduğuna göre; 
- N B 3 D 9 C 
olduğuna göre; 
IFCI — x kaç birimdir? !ABI - x kaç birimdir? 
D) 6 E)5 A)3 B)2V7 CG)2/İ3 D)8 E)8y3 
Şekilde; 
14. ABC üçgen 
IABI — IACI 
(AHI 1 (BCJ A (ABI 1 (ACI 
ee LABI — (ADI < 2/13 
(ABI - 12 birim VE e 
IECİ — 3 birim ACI - 3/13 
IBE| — 7 birim B D z &  Olduğunagöre; 





olduğuna göre, 
IDE| —- x kaç birimdir? 
A)1 B)2 c)3 D) 4 p)5 


ABC eşkenar üçgen 
(EDJ| 1 (ABJ 

(DB) -8 cm 

IECİ < 


olduğuna göre, 





IADI — x kaç cm dir? 
A)8 B) 7 C)6 D)5 E)4 


12. Şekilde; 
m(DAB)-m(ABC) - 
(DCJ 1 (BCJ 

!ADI — 5 birim 

ABI — 13 birim 
olduğuna göre, 





IBCI kenar uzunluğu kaç birimdir? 
A)542,/3 B)7 42 O94-2.83 
D) 9 E)1243y3 





2B 3B 4C &E 6C 7C 
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IDCI - 
A)5 D)8 E)9 


ABC eşkenar üçgen 
(DH 1. JACI 

ABİ — 14 birim 

IBDI — 4 birim 
olduğuna göre, 


IAFI < x kaç birimdir? 


x kaç birimdir? 


A)5 i 6 E)9 
16 ABC eşkenar üçgen 
(DHI 1 (BCJ 
21ADI — IDCI — 4 birim 
olduğuna göre, 


IBHI — x kaç birimdir? 


A)2 B)3 C)4 D)5 E) 6 





İkizkenar - Eşkenar Üçgen-Özel Teoremler - VI 








ABC eşkenar 
üçgen 

JEHJ 1 (BC) ve 
JAEL — IECİ dir. 
IBHI — 9 birim 

ADI —IDCI — 10 birim 





olduğuna göre, D noktasının |(ACJ doğru parçası- 
na uzaklığı kaç birimdir? 





A)6V3 B)8 C)5V3 D)6 E)5 
2. A ABC eşkenar üçgen 
BCED kare ve 
A,K, D noktaları 
B c doğrusal ise 
D E 
A 
M(AKC ) kaç derecedir? 
A)15 oB)45 C) 75 D) 80 E)85 
3. A ABC üçgeninde 
e E (BEJ açıortay 
M(BAD) — m(ACB) 
ADI — 5 birim 
B D (e AE! — 3 birim 
olduğuna göre, 
IFDI kaç birimdir? 
5 
A)MW2 B2/2 C)3 D)2 75 
4. ABC eşkenar üçgen 
(DHI 1 (BCJ 
IDHI — IHCİ 
IDCI — 4/6 birim 
olduğuna (göre, 
IADI — x kaç birimdir? 
A) 43-4 B) v3 Cc) v3 -4 
D)V3 4-2 E) 3-2 








6. 


TE 


ABC eşkenar üçgen 
lAE| — İEDİ 
ICDI <3 cm 


olduğuna göre, 





IBEİ - x kaç cm dir? 


A)2 B3  C)4 


D 
A 12 
E 
B H 6 


IBCI kaç cm dir? 
A)M3 B)8V3 C)12v3 D)18 


” ABC eşkenar üçgen 
B 6 D 4 C 


IBDI — 6 birim 
!ADI — x kaç birimdir? 


D)5 E)6 

ABC eşkenar üçgen 
lAEİ — |ECİ 

(DHJ 1 (BCJ 

IDE| - 12 cm 


olduğuna göre, 


E) 24 


IDCI < 4 birim 


olduğuna göre, 


A) VB B) 2v73 O) v2 
D) 2y79 E) VB 
(ABI — |ACI, 
(DFJ 1 ABI, 
(DEJ 1 JACI, 


A 
m(BAC) - 30“ 
IDFI - 3 birim, 
IDEL - 5 birim 





olduğuna göre, 


â 
A(ABC) kaç birim karedir? 


A)24 B)J32 C)40 D)48 E)G4 
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Geometri İkizkenar - Eşkenar Üçgen - Özel Teoremler - VI Test 6 
9. N ABC eşkenar üçgen 13. A ABC eşkenar üçgen 
2, (EFJ 1 (AB| (AH) 1 (BC) 
7 (FD) 1 (AD| (HDJ 1 JACJ 
!IEFI — 12 cm D IHDİ — 6/3 birim 
B D lAE| - 2/3 cm olduğuna göre, 
B H C 


IFDI kaç cm dir? 
A)2/3 B)3 c)2 





lAE| — x kaç cm dir? 
A)4 B) 5 Cc)6 





lAEİ — x kaç birimdir? 


A)10 Bt C)12 


12. ” 





Ç(ABC) kaç birimdir? 
A)18/3 B)18 


C)1273 D)12 


olduğuna göre, 


3 
BE E)V3 


ABC üçgen 
(ED) 1 (BC) 
m(BAC) — 1209 
lABI — ACI 
IBDI -8y/3 cm 
IDCI - 4/3 cm 
olduğuna göre, 


D)7 E)8 


ABC eşkenar üçgen 
(DEJ 1 (ACI 

(FDİ 1 (BC) 

ICE — 4 birim 

LAFI — 2 birim 
olduğuna göre, 


D) 13 E) 14 
ABC eşkenar üçgen 
IECI — |CFİ 
IDEİ — İEFİ 
IEFİ — 6 birim 
olduğuna göre, 


E) M3 


IABI kaç birimdir? 


A)12 BW C2 DME E)35 
14. N ABD üçgen 
lABI — ADI 
X IBCI — 3 birim 
İDC! — 13 birim 
Bi Di D. ÇACI-18birim 


olduğuna göre, 


IABI - x kaç birimdir? 


A) vT3 B) 2/13 Cc) 3v13 
D) 413 E) 5VİĞ 
15. A ABC eşkenar üçgen 
8 (BE! — |EDİ 
E IECİ — 4 birim 
lAE| — 8 birim 
B G x D 


olduğuna göre, 


ICDI — x kaç birimdir? 
A)3 B4 C)6 D)8 E) 10 
16. A ABC eşkenar üçgen 


A A A 
m(BFD) - m(BKE) — rh(DEC) — 90* 






lAE| — 21ECİ — 8 birim 
4 


olduğuna göre, IKFI kaç birimdir? 
AvV3 B2V3 C)4 DAV3 E)6 





Geoweri 





Açıortay -1 
1. Şekilde 5. Şekildeki ABC 
A e A v ind 
mM(ABD) — m(DBC), üçgeninde 
çi BEİ - IECİ, (AD) dış açıortay, 
(BEJ iç açıortaydır. 
Ni IFE| - 3 birim ri ve 
x lABI — 4 birim, 
KALDİM IBC - 12 birim ve 
B E c (ADI — 8 birimdir. IBDI — 8 birim 
IDCI — x kaç birimdir? 
A)4 B)5 C)6,2 D) 7,2 E) 9,6 olduğuna göre, IAEİ kaç birimdir? 
2. ii Şekildeki 
N ABC üçgeninde A)1 B) 1,5 c)2 D)2,5 E)3 
m(BAN) - mNAC) | 6- ABC dik üçgeninde 
N ANI — 6 birim Ad LANE YERLİ 
/? dış açıortaylardır. 
ACI — 8 birim Ni 
B N 4 12 IABI — 12 birim ve 
dl lal ACI — 6 birim 
olduğuna göre 1 olduğuna göre 
â B E C D 
Ç(ABC) kaç birimdir? 
A) 21 B)20 C)19 D)18 E)17 ICDI kaç birimdir? 
3. A Şekildeki ABD A)6V3 B)6VE O4W D)a/2 E)2v3 
üçgeninde 7 N Şekildeki ABC üçgeninde 
(AHI 1 (BDJ (ADJ ve (BEJ açıortaydır. 
IBHİ — 6 birim 2lAEl — GİRDİ 
B 6 H C 10 D (CDİ — 10 birim lABI — 6 cm ve 
0 & IDCI — 6 cm olduğuna göre, 
A A A 
M(BAH) — m(HAC) - m(CAD) olduğuna göre LACI kaç cm dir? 
IADI kaç birimdir? A)7 B)8 c)9 D) 10 EN 
A) 12 B) 14 C) 16 D) 18 E) 20 
8. ABC üçgeninde 
4. ABC üçgen (AD) açıortay, 
(DEJ / (BC) (DEJ 1 (ACJ 
IBDI — IDC! 
(ADI 1 (BDJ 
!ABİ — 4 cm ve 
BI ii 
IABI — 10 birim AGA 
IDE! — 4 birim 








olduğuna göre, IBCI kaç birimdir? 


A)10 B)12 C)14 





D)16 o E)18 





A)1 





IECİ kaç cm dir? 


B)2 


olduğuna göre, 


Cc)3 D)4 E)6 
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Geometri Açıortay - | Test 1 

9. BDC, ABC üçgen 13. ABC üçgeninde 
IDEJ ve (AEJ » (BDJ açıortay 
açıortaydır. E EŞ (DEJ 1 (ABJ, 
LACI - 8 birim, e IBDI — 10 birim, 
IECİ — 4 birim, Xx IDE| — 8 birim, 
IDCİ — 6 birim, b IBCI — 14 birim 
IBDI — 3 birim B 4 c olduğuna göre, 





olduğuna göre, 


lAEİ — x kaç birimdir? 

A)3 B) 4 OZ D4W E 26 
10. A ABC üçgen 
(BD| açıortay, 
IBDI — IDCI, 
ABI — 2 birim, 
İBCI — 3 birim 
olduğuna göre, 


lADI.IDCI çarpımı kaç birim karedir? 
B18 ©)2 


A) 1,2 D)2,4 E)36 
ABC üçgen 
(ADI açıortay 


(AEJ dış açıortay 


IBDI — 5 birim, 
IDCI — 3 birim 
!ADI — 9 birim 





BS D3 CC E olduğuna göre, 


İAE| - x kaç birimdir? 


A)8 B9  C10 Dt E12 


12. ABC üçgeninde; 


A M(CAE) — m(HAC), 


AHI 1 (BCİ, 
IBHI — 2 cm, 
IHCI - 8 cm 


olduğuna göre, 
B 2 H 8 c 


IABI - x kaç cm dir? 


A)3 p-* C)4 
) — o 





IDCI — kaç birimdir? 
A2 B)&y2 C)8 


DMZ2 E)12v2 


ABC üçgen 

(ANJ| ve (BD) açıortay, 
(ACI — 9 birim, 
ABI — 7 birim ve 
IBCI — 8 birim 
olduğuna göre, 





IADI 

— oranı nedir? 

lANI 

A) B)2 C)4 D) : E) 
3 9 


Şekildeki ABC 
üçgeninde |, açıortayların 
kesişim noktasıdır. 


lABI — 6 birim 
ACI — 8 birim 
IBCI — 7 birim 


olduğuna göre, 


IWMI uzunluğu kaç birimdir? 


3 5 
A)1 > ©? Dz Ba 
16. A ABC üçgeninde 
6 (AEJ 1 (DCİ, 
” IDHI — ICHI, 
3 ADI — IBEİ — 6 birim, 
IDBI — 3 birim 
B 6 E x Cc 


olduğuna göre, 


IECİ — x kaç birimdir? 
A)3 B)4 045 D)5 





Açıortay - il 





ABC üçgeninde 
(BD| açıortay, 
IBCI — a birim 
IABI — c birim 
vea—c-5birim 





olduğuna göre, 


Ç(aBC) kaç birimdir? 
A) 10 B) 12 C) 15 D) 16 E) 18 
2. A Şekildeki ABC üçgeninde 
(ANJ ve (BKİ açıortay 
AKI — 4 birim, 
IKNI < 2 birim ve 
ACI — 10 birim 





Colduğuna göre, 


INCI — x kaç birimdir? 


A)5 B) 6 c)8 D)9 E) 10 
3. Pi ABC üçgen 
(AB) 4 (CB , 
> m(CAR — m(FAB —-a 
3IFBI — ICFI, 
. !ABI — 4 birim 
C F B 


olduğuna göre, 


IFBI kaç birimdir? 
A)2 BE OMW3 Dy E)3 
4, ABC üçgen 
(ABJ 1 (BCJ 
lABI — 12 birim 
IBDI — 5 birim 
IDCI — birim 
E IDEJ; ADC açısının 
X açıortayı 
olduğuna göre, 


» 











ABC üçgeninde 
(CF) açıortay 
(AFJ LJCFJ dir. 
lAE| — |EBİ 

IEF! — 3 birim ve 
IBC! — 16 birim 
olduğuna göre, 





IACI — x kaç birimdir? 
A) 10 B) 9 c)8 D)7 E)6 


Şekildeki ABC üçgeninde; 
m(BAE) < m(EAD) - m(DAC) 
lABI — 15 birim 

lAE| — 8 birim 

ADI — 10 birim 

ACI — 12 birim olduğuna göre, 





IEDİ 

—— kesrinin eşiti kaçtır? 

IDCI * IBEİ 

A) B) Cc) a D) E) > 
2 4 5 3 4 

A 
7. ABC de 
(AEJ dış açıortaydır. 


bs*c 4 
— mi olduğuna göre, 








D)8 E)S 


8. ABC üçgeninde 
(AD) iç açıortay, 
(AE) dış açıortay, 
IBDI -3 cm ve 
IDCI - 5 cm 


E x B3 Db 5 olduğuna göre, 


IEBI kaç cm dir? 


A) 4,8 B)6 c)8 D) 10 E) 12 
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Geometri 


Açıortay - Il 


Test 2 





9. A 
» 
8 12 
B N e 


Ç(ABC) kaç birimdir? 


A)26 o(B)27  C)28 


10. 


11. vi 
Xx 
N 
2 


lANI — x kaç cm dir? 
A)2 B)3 c)4 


A 
5 
D 10 
5 
B E (0) 


w 
o 


12. 


ABC üçgen 

(AN iç açıortay 
ABI - 8 birim, 
JACI — 12 birim, 
IBNI — 3x $ 1 birim 
INCI — 6x birim 


olduğuna göre 


D) 29 E)30 


ABC üçgen, 

(ABI 1 (BC) 

(ADI, (CEJ açıortay, 
lABI — 4 birim ve 
IBDI — 2 birim 


olduğuna göre, 


D) 6 E)7 


ABC üçgen 
(ACI 1 (BCJ 
(BN| açıortay, 
IBNI — INAİ ve 
INCI - 2cm 
olduğuna göre 


D)5 E)6 
ABC üçgen, 
ADI - IDBI 5 cm, 
ACI - 10 cm, 
IBCI — 16 cm, 


(ANJ açıortay, 


Verilere göre, INCI - x kaç cm dir? 


AMİ B)2y/12 C)8 


D)2v.17 E)6y2 


Şekildeki ABC üçgeninde 


A 
(ADJ BAC nın açıortayı 
6 8 lABI — 6 birim 
ACI — 8 birim ve 


B D ç !BCI <7 birim olduğuna göre, 


lADI — x kaç birimdir? 
A)6 B)6,5 C)7 
14. D 


> 
o 


IDCI - x kaç cm dir? 


A)2/5 B)6 o) 43 
15. 
A 
5 
X 
B 
3 
D c 


IACI — x kaç birimdir? 
A)6 B)8 Cc) 10 


16. 


© 
G 
o 


IACI kaç birimdir? 
A)8 B) 9 C) 10 


D) 7,5 


E) 3 
Şekilde (AC) 
açıortay 

ve m(B - 90“ dir. 
ABI — 12cm, 
lADI — 15 cm ve 
IBCI 6 cm 
olduğuna göre, 


D)7 E) 5 


(BAJ 1 (ACI, 

(AD| 1 (DCI, 

(ABI — 5 birim, 
İEDI — 3 birim, 
m(ACB) z mBCD) 


olduğuna göre 


D)12  E)16 


ABC üçgen 
(AE) açıortay, 
(AE) 1 (BE), 
(BDI — IDCI, 
ABI — 7 birim, 
EDI — 1 birim 
olduğuna göre 


DU E)14 





Greoweri 




















Açıortay - lil 
(AC, EAD açısının 5. ABC üçgen 
açıortayı (AEJ açıortay 
(BCJ / (AD) IBKI — IKCI 
(CDİ 1 JADJ (EDJ 1 (AC), 
IDCI — 5 birim (EKJ 1 JBCJ 
IBCI — 13 birim IABI - 7 cm ve 
olduğuna göre, JADI 10 cm 
ADI > x kaç birimdir? anl 
A)13 oB)20 C)25 D)28 E)30 
IDCI kaç cm dir? 
A)6 B)5,5 C)5 D)4 E)3 
2. ABC üçgen 
JAB) 1 (BCJ 6. I noktası ABC 
(ADJ açıortay üçgeninin iç teğet 
(DEJ 1 JACIJ çemberinin merkezidir. 
JAB! — (x # 1) birim IDEJ / (BCJ 
n IBDI — (3x — 2) birim IBDI <3 cm 
B3-2 D (el vi 
İDEİ — (x * 2) birim IECİ - 7 cm 
olduğuna göre, olduğuna göre, 
lADI kaç birimdir? 
A)5 B) 9 Cc) 12 D) 15 E) 20 
A)6 B) 8 Cc) 10 D) 12 E) 15 
3. Şekilde 7. ABC üçgen 
N m(BCD) — 90* A (AD), A açısının 
D AE! — !(EBİ ve açıortayı 
(DCJ açıortaydır. ABI — 9 birim 
İCE! — 7 birim 9 d2 lACI — 12 birim 
IDBI < 9 birim Ç(ABC) - 35 birim 
A E R olduğuna göre, olduğuna göre, 
B D Cc 
IADI kaç birimdir? 1ADI kaç birimdir? 
m B)5 g8 D7 E8 s x kaç birimdir? 
AVİS B)2y/15 C)3V15 D)4/15 E)5VT5 
4. Aa ABC üçgen 
AB) 1 (BC > 
|; ABI 1 (BC) 8. A ABC üçgen 
(BEJ 1 JACJ 
> A 10 (AD)J ve (BEJ 
D yo m(BCD) < mDCA) 
açıortay 
EN ei İN 3IBDI - SİDE 
dx — 
mv IBCI - 12cm > ü 
Ni B & ; il lAE| — 21ECİ 
olduğuna göre, vE 
JABI — 10 birim 


lADI < x kaç cm dir? 
A)5 B)8 c)9 





D) 10 E) 12 


olduğuna göre, 


ABC üçgeninin çevresi kaç birimdir? 


A)12 — B)16 


Cc) 20 


D)24 o E)28 
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Geometri 





Açıortay - Ili Test 3 
9. D ABK üçgen 13. A ABC üçgen 
5 2 
A M(KAC) < m(CAD) (AK| ve (BNJ açıortaydır. 
N) — 
GEKA AN IBKI — 2IKNI 
IBNI - 6 cm 
İMLA 4 N (ABI — INCI 
LANI — 2 birim 
B 6 N3K x 6 olduğuna göre, 
IKCI — x kaç cm dir? 
A)3 B)6 Cc) 9 D) 12 E) 15 IBCI kaç birimdir? 
A)12 oB)10 C)8 D)6 E)5 
A 
10. ABC üçgen 14. z ABC bir üçgen 
A A A 
(KAL L (ACI N m(BAD) - m(DAC) - m(CAE) 
TEKE OLSAK) B, A, E doğrusal 
IBKI - 8 birim 20 o 
Bs K2 1 x G > IABI - 5 cm 
IKLI — 2 birim 
olduğuna göre, B D ç JACI > 20 cm 


ILCI — x kaç birimdir? 


A) 5 B)8 C) 10 D) 12 E) 15 
11. N ABC üçgen 
(AD) açıortay 
(İN IDBI < IDCİ 
IDCI -8 cm 
bi e ie (ADI - 6 cm 


olduğuna göre, 
IACI nin alabileceği kaç tane tamsayı değeri vardır? 
A)1 B)3 Cc)4 D) 9 E) 11 


12. ABC bir üçgen 
(BD, ABC açısının açıortayı 
E, A, C doğrusal noktalar 









EB 1BD 
IABI -6 cm 
IADI 3 cm 


IBCI -8 cm 


Yukarıdaki verilere göre lAEl — x kaç cm dir? 


A) 21 B) 22 C)23 D) 24 E) 25 
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Yukarıdaki verilere göre, ADI - x kaç cm dir? 


A)3 B) : Cc)4 D) ği E)5 
2 2 
A ” 
15. ABC bir üçgen 
10 (AD) açıortay 
x 
(AD) 1 (DCJ 
c İBE! — IECİ 
B 
IACI - 10 cm 
D IDEL-2 cm 


Yukarıdaki verilere göre, lABI — x kaç cm dir? 
A)4 B)5 C)6 D)7 E)8 
ABC bir üçgen 
TAD) açıortay 
(BEJ açıortay 
2.1BDI—3 İDE! 
IBCI - 12 cm 


olduğuna göre, 


A)6 B)7 C)8 D)9 














B3 E2C 


IDCI kaç birimdir? 
A) 10 B)9 


w 
oi 


IDCI kaç cm dir? 
A)2.3 B)3v2 C)3y3 


IBE| - x kaç cm dir? 
A)2 B)2,7 


IBC! kaç cm dir? 
A) 10 B) 12 





ABC üçgeninde 
(AEJ iç açıortay 
(ADJ dış açıortaydır. 
IECİ — 2 birim, 
IEBI — 3 birim 
olduğuna göre, 


D)7 E)6 


ABC üçgeninde 
(AD), BAC nin 
açıortayı 

!ABI 4cm, 
IACI - 6 cm, 
LADI - 243 cm 
olduğuna göre, 


D) 6 E)4 


ABD, ABE üçgen, 
(BD| içaçıortay 
(AD) dış açıortaydır. 
IABI — 9 cm, 

ICDI <8 cm, 

IBCI 4cm 
olduğuna göre, 


D)3,2 E)4,3 


ABC üçgen 
(CDJ açıortay 
(ABI 1 (AC) 
IADI <4 cm 
IBDI - 5 cm 
olduğuna göre, 


Açıortay - IV 





5. A 
EN 
B H C 


ABC dik üçgen 
(BDJ açıortay 


(AHİ 1 (BCJ 
lABI 8 cm 
IBDI - 10cm 


olduğuna göre, 


lAKI uzunluğu kaç cm dir? 


IBCİ kaç cm dir? 
A)9 B) 10 





A)3 B) 5 C)6 D)8 E) 10 
6. A ABC üçgeninde 
ABI — IACI 
(AD) açıortay 
F E ve F bulundukları 
kenarların orta noktalarıdır. 
/ k IKFI — 1 cm 
* a IBDI - 4 cm olduğuna göre, 
ABC üçgeninin çevresi kaç cm dir? 
A) 16 B) 18 C) 20 D) 22 E) 24 
7. m Şekildeki ABC üçgeninde 
ö (BD) 1 (DCJ, 
A 
N 12 (CD), GC açısının açıortayı 
/AE| — IEBİ, 
IBCI < 18 cm, 
Si e S“ JACI 12 cm olduğuna göre, 
IDEI kaç cm dir? 
A)3 B) 4 C)5 D) 6 E)7 
8. A Şekilde (BEJ 
5 İN B açısının açıortayı ve 
> E |DEJ iii nın açıortayıdır. 
EN Sili ye 
İ 
B CIDCI <6 cm, 
ADI -8 cm, 


IABI - 12 cm olduğuna göre, 


C)12 D)15  E)18 
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Geometri Açıortay - IV Test 4 








9. ABC üçgeninde ABC üçgen 
2 JANJ açıortay (BEJ ve (CDJ açıortay 
INBI < 4 cm ABI — 4 birim 
Ne 6 cm IDBI — 6 birim 
Ç(ABC) - 40 cm DEL 4 
Me ek olduğuna göre, EC 3 id ei 


lABI kaç cm dir? 


A)6 B)8 C) 12 D) 15 E) 18 IACI kaç birimdir? 


A2 B)5 C)6 DE E) 16 
3 ) ) ir ) 


si ABC üçgeninde 14. ABC üçgen 
D ICDI açıortay A LADI > IDCİ 
? IADI — IDCİ (CD| açıortaydır. 
B 7 ra LACI — 3 birim (DHI 4 (BC) 


10. 


ei D IACI — 24 birim 
N ği IDH! — 5 birim 
olduğuna göre, pi C olduğuna göre, 
ICDI kaç birimdir? IDCI kaç birimdir? 
AVE B2v2 O28 DAVE E)3V2 A)5 B)12 C)13 D)15 E)16 
A A 
11. m(G) — 90* olan 15. A ABC üçgeninde |AKJ ve 
ABC üçgeninde o İCNİ iç açıortaylardır. 
(AD| açıortaydır. N IKCI — 2IKNI 
B a0 3 c ABI — 6 cm olduğuna göre, 


B Cc 
IADI — x kaç birimdir? 
A)2/6 B)4/3 C)4y2 D)4 E)2 


ABC üçgeninin çevresi kaç cm dir? 


A)10 B)12 C14 D)16 E)18 


12. ABC üçgeninde 16. i Şekilde | içteğet 
(AD)J dış açıortay, çemberinin merkezidir. 
Ak (AN) iç açıortaydır. we > 3İACI — 41BCI 
4 LACI - 4 birim, A(ABC) - 126 birim kare 
INCI > 2 birim, ğ & olduğuna göre, 
(CDI — 6 birim 


B NZ2 Cc 6 D olduğuna göre, 
IABI kaç birimdir? 


â& 
A(BIC) kaç birim karedir? 
A) 56 B)42  C)35 D) 28 E) 21 


A)8 B) 10 Cc) 12 D) 14 E) 16 
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Kenarortay - | 
1. ” ABC üçgeninde; 5. A ABC üçgeninde 
: G ağırlık merkezi İN F G ağırlık merkezi 
IBRI < IRGI A, !AGI — 21ADI 
IENİ 6 birim NN IFEL - 3 birim 
B N & B C : 
olduğuna göre, olduğuna göre, 
lANI kaç birimdir? 
A) 54 B) 48 C) 42 D) 36 E) 24 IBFI kaç birimdir? 
2. ABC üçgen A)6 B)9 C)18 D21 E) 27 
A (ABJ L (ECJ 
CD), C açısının N 
5 iri Si 6. ABC üçgeninde 
10 açıortayı 
D ACI — 10 cm F E G ağırlık merkezidir. 
> IADI -—5 cm IGKI - 8 cm 
beg 4 e g 5 olduğuna göre, 
E 4B Tel olduğuna göre, 
İDE! - x kaç cm dir? JAKİ kaç cm dir? 
A)5 B)55  C)6 DGS E)7 A) 24 B)20 C)16 D) 12 E) 10 
3. ABD üçgen 7. i ABC üçgeninde; 
IBDI — İDEİ 
(AC) 1 (AD) 
pi E IEFİ x İFCI 
ABD) - 209 
ii N Ni 10 G ADC üçgeninin 
m(BAC) — 609 D ağırlık merkezidir. 
!ABI - 10 birim lABI - 18 cm, 
- c ACI - 10 cm 
- z n olduğuna göre, 
olduğuna göre, ICDI — x kaç birimdir? 
A)S B)10 C)15 D)20 E)25 
IBCI kaç cm dir? 
4. ABC üçgen 
A A)6 B) 8 CO2/10 D)4y13 E)6y/7 
(ABJ 1 (BC) 
” (AD| ve (DEJ 8. N ABC üçgen 
& açıortay (AEJ L AC) 
VEE D BEİ - |ECİ - 6 cm 
7 ... A A 
B D 6 C IDCI — 6 birim M(DEA) <m(AEC) 
olduğuna göre, B 6 E 6 G 


JABI — x kaç birimdir? 


A)2.3 B)3Y3 COjayi D)SVY3 E)6Vİ 





olduğuna göre, 


İDE! — x kaç cm dir? 


A)1 B2 25 D)3 E)4 


mk RA MELE Vi GE ME EDEMEM AREA GC ELLMNENEMNER MERE FLEP EEE ELEME Ee | 








Geometri Kenarortay - | 





9. ABC dik üçgeninde 


G ağırlık merkezi 


5 
E IGDİ — — birim 
3 





ACI — 6 birim 


Lesl 
O 


c olduğuna göre, 


IEGİI — x kaç birimdir? İDE kaç birimdir? 








13 v0 A)2 B)3 c)4 
oO-—-—p-— g4 
10. ABC üçgeninde 14. 
G ağırlık merkezi i 
(ABI 1 (AC) 
(BEJ 1 (AD| 
IAGI - W/2 cm 
3 “ N olduğuna göre, 5 
IGEİ - x kaç cm dir? 
A)2 B)3 Cc) 4 D)5 E)6 ABI - x kaç birimdir? 
11. : ABC üçgeninde Sa ÇE ei 
G ağırlık merkezi 
Mi IBCI - 12cm 
LEARN ABI - 16 cm 
R z i olduğuna göre, 
IBGI — x kaç cm dir? lABI kaç birimdir? 
AV5 B2/5 C)4y5 DNS E)10y10 A6 B)8 Cc) 10 
12. ABC üçgeninde > 
N G ağırlık merkezi ” 
: Li E IGEJ — V5 birim F 
7 >> — IDGI - 3 birim ) 
e S IBCI 10 birim 
B D C 


olduğuna göre, 


IBEI kaç cm dir? 
A)9 B)8 C)6 


IAGI — x kaç birimdir? 


AV B)2 923 D)4 E) 3v3 





1A 2.A 3.D 4.B 5.E 6.A 7.D 





Test 1 


ABC üçgen 
(AB) £ (ACJ 
TAHLL (BC) 


m(ABE) - mEBC) 


IECİ — 8 birim 
|ADI — 4 birim 
olduğuna göre, 


D)S E)6 


ABC üçgen 
(ABJ 1 (ACI 
(AHJ 1 (DGJ 
(CDJ açıortay 
IDCI — 4 lAHI 
IBCI < 16 birim 
olduğuna göre, 


D)8 E) 10 
ABC üçgeninde 
(BEJ açıortay 
(DEJ / (BCI 
IDE! — 4 birim 
IBCI — 8 birim 
olduğuna göre, 


D)12 o E)16 
ABC üçgeninde; 
(ABJ 1 (BCJ 
IBDI — IDCI 
LAKI — IKDI 
lAE| — (ECİ 
LAFI 6cm 


olduğuna göre, 


0) 4 E)3 


8B 8&C 10Cc MC 126 13C © 


Geowerri 





IBCI 16 cm olduğuna göre, 





2 1 3 
B)— Cc) — 


A ABC üçgeninde 
G ağırlık merkezi 
(AGJ 1 (BGJ 
12 ABI — 12 birim 
olduğuna göre, 


B Cc 
D 


IGAL? * IGBİ 4 IGCI? toplamları kaç birimdir? 
A)128 B)144 C)200 D)224 E)288 


Şekildeki ABC 
üçgeninde 

(BAJ 1. (AC) 

G ağırlık merkezi 
IĞGKI — IKCI ve 
IBCI < 24 cm 
olduğuna göre, 


B 24 Cc 


IEKI kaç cm dir? 
A)2 


B4  C)6 D)8 E) 12 


ABC üçgeninde G 
noktası ağırlık merkezidir. 
(AB) £ (BC) 
IBDJ 1 (DGJ 
IBHI 1 JAC) 
IBDI <6 cm 
ç IBGI < 12 cm olduğuna göre, 





yYIABI.IBCI kaç cm dir? 
A) 18 B) 16 C) 14 D) 12 E) 10 








Kenarortay - Il 
Şekildeki ABC üçgeninde 5. A ABC üçgen 
G ağırlık merkezi E (BDJ, ABC nın açıortayı 
ABI — ACI p IBEİ—|AEİ 
(BEJ, B açısının iç açıortayı 4 (BDJ 1 (ECJ| 
IAFI— 5cm c IDCI — 4 birim 


olduğuna göre, 


IADI — x kaç birimdir? 


A)2 B) 4 C)6 D)8 E) 10 
A ABC üçgen 
lAFI — IFBI 
IBDI — IDCI 
ğ IBE| — EDİ 
lACI — 30 birim 
B E D oi olduğuna göre, 


IFKI — x kaç birimdir? 
A)2 B) 5 C)7 D)8 E) 10 
Şekildeki ABC 
üçgeninin ağırlık 
merkezi G dir. 
AA'/BB'/ CC, 
lAA'-6 cm, 
ICC'I 10 cm 
olduğuna göre, 





IBB'I kaç cm dir? 


A)2 B)3 C)4 D)5 E)6 

ABC üçgeninde 
m(BAC) — 909 ve 
G noktası üçgenin 
ağırlık merkezidir. 
- IBE| - 3 cm ve 
IGDI—2 cm 


olduğuna göre, 


A 
m(ACB ) kaç derecedir? 


A)15 o(B)20  C)25 








Geometri 





Kenarortay - Il Test 2 
9. A ABC eşkenar üçgen 13. 
F 
| m gi - A 
Nİ K, ADC üçgeninin N Şekildeki ABC üçgeninin 
ağırlık merkezi, D ağırlık merkezi E, ABD üç- 
B, E, D doğrusal noktalar © geninin ağırlık merkezi F 
IEFI 5cm noktasıdır. 
m pi Cc 
- © © EKİ -2 cm olduğuna göre, Z IKDI < 3 . İFKİ ve 


IABI kaç cm dir? 


olduğuna göre, 


A) 20 B) 16 Cc) 12 D) 10 E8 
A 
10. ABC üçgeninde, 
G ağırlık merkezi 
IBEİ — IEGİ 
IGFI-4 cm 
B D Cc 


(ADI uzunluğu kaç cm dir? 
A) 12 B)16 oC)18 


11. M 
NN 
N 
P 
K T L 


IPTI kaç cm dir? 


MKT, NKL üçgen 


IMNI — INKİ 
INPI — IPLI ve 
IMPI-8 cm 


olduğuna göre, 


A)2 B— ©)3 D— 64 


12. ABC üçgen 
m(BED) > M(DEC) z m(BAC) 


IBDI - 3 birim 
IDCI — 5 birim 
E 
ABI — 16 birim 
olduğuna göre, 
z A > v 


IECİ — x kaç birimdir? 


A)15 B)14 ©12 Dt E10 


1.B 2.E 


15.C 16.E 


A 
m(ABD) —- 359 olduğuna gö- 
re, 


A 
m(KAC ) — x kaç derecedir? 


A)35 B)40 C)SO0 D)S55 E)70 
14. i ABC üçgeninde, 
G ağırlık merkezi ve 
(BGJ 1 (GCJ 
(BGI 6 cm 
5 IGCI <8 cm 
D Cc 
olduğuna göre, IADI kaç cm dir? 
A) 16 B) 15 Cc) 12 D) 10 E)5 
15. Â ABC üçgen 
(AD) açıortay 
G ağırlık merkezi 
X IDGI — 2 birim 
IDCI — 8 birim 
B D GC olduğuna göre, 


IACI — x Kaç birimdir? 
A)6 B)9 Cc) 10 D) 12 E) 15 


ABC bir üçgen 
(CD| ve |BEJ 
kenarortay, 
(DKJ / TACI 
IDKI <3 cm 
IKLI < 2 cm ve 
ABI -9 cm 


Yukarıda verilelere göre, IBCI - x kaç cm dir? 


A) AVTO B)4V04 C)16 oOD)2y E)3V3İ 





inmez nayi DMK REK EC AE İMA SER EŞEN MEŞE MEM EŞLERE MEME ELE 


Geoweri 


1. 
A 
B D 
IDE| kaç cm dir? 
7 
A)3 B) — 
) ) > 
2. A 
Si D 
IEGİ 
— oranı kaçtır? 
IGDI 
A) 1 B) 7 
2 1 
3 A 
M 
B K 
IABI kaç cm dir? 
AV B25 ©8 
A 
4. 





Yukarıdaki verilere göre, GKC üçgeninin çevresi 


kaç cm dir? 


A)8 B) 9 








G noktası, 
ABC üçgeninin 


ağırlık merkezi, 


(AĞI 1 (GC), 
IGE| — |ECİ ve 
ACI -8 cm 


olduğuna göre, 


9 
D) — E)5 
2 


ABC üçgeninde 

G ağırlık merkezi 

JECİ, ACB nın açıortayı 
7IBCI — 221ACI 


olduğuna göre, 


5? ii 
6 7 


ABC üçgeninde 
G ağırlık merkezidir. 
IBKI - 4 cm 


IACI - 6 cm olduğuna göre, 


D)10 E)12 


ABC bir üçgen 
G ağırlık merkezi 
(KCI / (BEJ 
5 A, D, K noktaları doğrusal 
Vag * Vp * Vç z 18 cm 


D) 16 E) 18 





Kenarortay - İli 


ABC bir üçgen 
(BDJ kenarortay 
G ağırlık merkezi 
(ABJ / (GFJ /(DEJ 
IĞGFI - 6 cm 


Yukarıdaki verilere göre, ABI — x kaç cm dir? 


A) 20 B) 18 C) 16 


D) 14 E) 12 
ABC bir üçgen, 
(BAJ 1 (ACI, 

G ağırlık merkezi, 
(GDJ / (ABI, 
IAGI -8 cm, 
IDGI < 6 cm 


A 
Yukarıda verilere göre, A(ABC ) kaç cm? dir? 


A) 24 B)36V5 C)40V7 D)54 


>» 


IBCI kaç cm dir? 
A) 24 B) 32 C)36 


E) 54yv7 


ABC dik üçgeninde 
G ağırlık merkezi, 
IGEİ — IECİ 

IDEl 6 cm 


olduğuna göre, 


D) 40 E) 44 


Şekildeki ABC dik 
üçgeninde G ağırlık 
merkezidir. 

m(B) - 809, 

ATI - ITGİ 

IBGI < 6 cm 


olduğuna göre, IEFI kaç cm dir? 


A)1 B)2 c)3 





D)4 E)5 


113 








Geometri 





â 
G noktası ABC nin 


9. A 
ağırlık merkezidir. 
IGAl 6 cm, 
e IGBI -8 cm, 
B oC IGCI — 10 cm 


olduğuna göre, IABI kaç cm dir? 
A)8 Oo B)9 C10 Di2 E)13 


ABC üçgeninde 


G ağırlık merkezi 





IGDI — 2 birim, 
IGFI — 3 birim, 
IGCI — 8 birim 


olduğuna göre, 


EKD üçgeninin çevresi kaç birimdir? 
A) 10 B) 9 c)8 D)7 E)6 


11. A ABC üçgeninde 
Xx (ADJ kenarortay 
E IEBI 8 cm 
8 2AFI - SIFDI 
olduğuna göre, 
B D (e e 


İAE| - x kaç cm dir? 
A)7 B)8 c)9 D) 10 E) 11 
12. < ABC üçgeninde 
G ağırlık merkezi 
E TAGI açıortay 


(GDJ /(BCJ 


lABI — 12 cm olduğuna göre, 


(AD! kaç cm dir? 
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Kenarortay - Ili 


13. A 


Test3 


G noktası ABC 


üçgeninin ağırlık merkezi 
IBDI — ICEİ 

IGDI - 4 cm 

IĞGEL - 6 cm 


JAGI — x kaç cm dir? 


€ IDE|-8 cm olduğuna göre, 


A)5 B)2/5 C)2y10 D)SY5 E)2y15 


IDE! - x kaç birimdir? 
A)1 B15 G2 


15. A 


D 
E 
B C 


IBE| kaç cm dir? 
A)2 B)3 Cc)4 


ABC üçgen 
(BAJ 1 (CAJ 
(DEJ 1 (ACI 
(BD| ve (CDJ 
açıortay 

ABI — 8 birim 
ACI — 15 birim 
olduğuna göre, 


D)2,5 E)3 


ABC üçgen 
İCEJ açıortay 
IBDJ kenarortay 
(BD| 1 (CE| 
ABI — 12 cm 
olduğuna göre, 


D)5 E)6 


Şekildeki ABC üçgeninde 


(BAJ 1 (CAJ 

18 (AD) kenarortay 
(BLJ açıortay 
LACI — 16 birim 


B 10 D 


lALI uzunluğu kaç birimdir? 


50 60 65 
A) — — 
11 11 11 


ç !BDI — 10 birim veriliyor. 














A ABC üçgeninde 
lABI — IBDI — IDCİ 
LADI — 3 birim 
ACI — 6 birim olduğuna göre, 
B D C 


IBCI kaç birimdir? 
AVE B)23 C)3V2 D)GV2 E)6Vİ 


ABC üçgeninde D, E, F bu- 
lundukları kenarların orta 
noktalarıdır. 


B D C 
IPFI # IFCI 
— ——— oranı kaçtır? 
IGPI # IGCI 
ay Bp” o 10 pl p2 
4 5 3 2 2 
A 


G, ABC üçgeninin 
ağırlık merkezi, 
JAE| — (EGİ 

IDFI — 3 birim 
olduğuna göre, 


B C 


IGCI — x kaç birimdir? 
A)6 


B) 9 Cc) 18 D) 22 E)27 


F, ABC üçgeninin 
ağırlık merkezidir. 
IKLJ / (BDJ / (MNJ 


lAE| — ADI 
IELİ —ILFİ 
IDNI — INCI 
IKLI # IMNI 
——— oranı kaçtır? 
ILMI 
A) B) — C)1 D) m E)2 
2 3 2 





Kenarortay - IV 





b. A 
JA 
B D C 


A 
m(A) - 90“ 

ABC üçgeninin 
ağırlık merkezi G, 
IFEl <6 cm 


olduğuna göre, 


IGEL # IGFIZ toplamı kaç cm dir? 


A)2/5 B)5V5 C)20 


6. 
A 
ZA 
B D C 
IFKI kaç birimdir? 
A)2 B)3 


7. A 
Da, 
B C 


V, Kaç birimdir? 
A)8 B) 10 


8. 
pl 
B D E C 


IABI kaç birimdir? 
A) 48 B) 36 





C) 4 


Cc) 12 


C) 24 


D)24 o E)90 


ABC üçgeninde 


G ağırlık merkezidir. 


IBKI — IKGİ 
(ABJ 1 (AC) 
IBCI - 24 birim 


olduğuna göre, 


D) 5 E)6 
ABC dik üçgen 
(BEJ ve (DCJ 
kenarortaylar, 
(DCJ 1 (BEJ 
Vp—- Ve 2 
Vp . Vç x48 
olduğuna göre 


D)14 oE)18 
ABC üçgen 

G, ADC üçgeninin 
ağırlık merkezidir. 


(CF) 1 JAEJ 
IBDI — IDCİ 
LACI - 12 birim 


olduğuna göre, 


D) 21 E) 18 
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Geometri 


Kenarortay - IV 


Test 4 





Şekildeki ABC üçgeninde; 
A 


9. 
A m(A) — 909, 
G ağırlık merkezidir. 
7 O iCEl-3V/Bcmve 
1BD| - 4/5 cm 
B Cc 


olduğuna göre, 


IBCI kaç cm dir? 
AVTO B2yT0 C)5 D) 6 E) 10 


10. R 
4 
B E Cc 


Yukarıda verilenlere göre, IGEl - x kaç cm dir? 


ABC bir üçgen, 
(ABJ / (DE), 

G noktası DBC 
üçgeninin ağırlık 
merkezi ve 


lABI - 18 cm 


3 5 
A) 1 B— C)2 D— E)3 
2 2 

11. A (ABJ 1 (ACI, 

6 !ADI - IDCI, 

i D IBFI - IFCI, 

(EF) / (ACI, 

lABI-8 cm 

B F C ADI - 6 cm 


olduğuna göre, EFD üçgeninin çevresi kaç cm dir? 
A) 12 B) 13 C) 14 D) 15 E) 16 


A 
12. 
B Cc 
1 
D : 


!ACI kaç cm dir? 
A)4/3 B)3V3 CO)2.3 D)6/3 E)8V3 


ABC üçgeninde, 
(AB) 1 (ACI, 

(AD| 1 (DG), 

ABI — IBE! - İECİ, 
IEDI —- 1 cm 
olduğuna göre, 
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ABC üçgeninde 


G ağırlık merkezi, 


(DEJ /(BCI 
(ADI - IDBI ve 
IEGİ — 4 birim 


13. A 
A 
B Cc 


lAEI kaç birimdir? 


olduğuna göre, 


A)9 B) 10 C) 11 D) 12 E) 14 


14 ABC dik üçgen 


a A 
İAEL — |ECİ 
— IBDI — IDCI > 6 birim 
olduğuna göre, 
B 6 D 6 C 


IAGI — x kaç birimdir? 


A)2,5 B)3 C)85 D)4 E) 4,5 
15. A ABC üçgen 
JAD)J kenarortay, 
< N ADI -5 cm, 
b.c - 48 cm'dir. 
B D c 


Şekildeki ABC üçgeninin çevresi kaç cm dir? 
A)18 B)24 C)27 D)36 E)48 


16. | 
y F 
E 
B 


9 Cc 


ABC dik üçgendir. 
(EF) 1 (AC) ve 
(EC) açıortay, 
X*yz 12 cm ve 


IBCI - 9 cm olduğuna göre, 


IEBI kaç cm dir? 


A)4 B42 ©)45 D)48 E)5 





























Üçgende Alan - | 
N (BAJ 1 (AE), 5. A ABC üçgeninde 
(BD) 1 (DEJ, AKI — IKLI <ILCI, 
IABI-8 cm, Za 
5 lABI — |ADİI — 10 birim 
lACI — 6 cm, 
!BDI — 12 birim 
B 2 DD S8 S şpci-6birim 
olduğuna göre 
A 
: EM 
IDE! — 11 Iduğ öre, A(BEC) kaç cm dir? A 
ll gm edi A(KDL) kaç birimkaredir? 
A)48 o(B)5O C)55 D)6O E)70 
A)8 B) 9 010 D)11 E) 12 
A , 
2. ABC üçgeninde 6. ABC üçgeninde; 
(AHI 1 (BC) D ve E orta noktalar. 
IBCI - 12 cm, 
ADI - 4 cm di 
olduğuna göre, A(DEF) -7 cm? 
olduğuna göre, 
taralı alan kaç cm? dir? 
A) 18 B)24 C)32 D) 36 E) 48 â de 
A(ABC) kaç cm' dir? 
A) 21 B) 28 C)35 D) 42 E) 49 
3. A ABC üçgen 7 ii 
(DEJ 1 JAB), ” ği ABC üçgeninde, 
D (EF) 1 (BFJ (AD| açıortaydır. 
E ABI — 12 cm, ABI 5 birim, 
; IDE| 3 cm, lAE| — 6 birim, 
ei in in (ECİ - 2 birim, 
8 cm ve B D C A 
z 8 e z N A(ABC) - 65 birim kare 
olduğuna göre, 
N N olduğuna göre, 
A(ABC) kaç cm” dir? A(DEC) kaç birim karedir? 
A)24 B) 26 Cc) 28 D) 32 E)34 A) 8 B) 10 Cc) 12 D) 15 E) 17 
8. ABC üçgen 
4. A ABC üçgeninde; (AP| ve (CPJ 
© (DAJ 1 (ACI, açıortaylardır. 
12 ADI - 9 cm, (OPJ 1 (ADJ ve 
IACİ — 12 cm ve IDPJ — 5 cm dir. 
IBDI 10 cm A(BCP) - 10 cm? 
KLM € olduğuna göre, - N olduğuna göre, 
â 
Alan(ABC) kaç cm” dir? IBCI kaç cm dir? 


A)72 o B)8O C)SO D)96 E)98 A)1 B)2 c)3 D) 4 E)5 
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Geometri 


Üçgende Alan - | 


Test 1 





ABC, DBE üçgen 
: LADI -2 cm 
IDBI <4 cm 
4 IBCI - 4 cm 
ICEİ - 6 cm ve 


â 2 


B 4 CcC 6 E A(ABC) - 6 cm 


A 
olduğuna göre, A(BDE) kaç cm dir? 


A)8 B) 10 Cc) 12 D) 14 E) 16 
ACD, ABC üçgen 
(ACI 1 (CDİ, 
(ABJ 1 (ADI, 

D !ACI — 12 birim 
ICDI — 5 birim 

B (ABI — 26 birim 


A 
olduğuna göre, A(ABC) kaç birim karedir? 
A)144 B)142 C)140 D)136 E)120 


11. A ABC üçgen 
(ABJ 4 eş parçaya, 
(ACI 5 eş parçaya 


ayrılmıştır. 





A 
Taralı alan 14 cm? olduğuna göre, A(ABO kaç cm” 


dir? 

A) 36 B) 38 C) 40 D) 44 E) 50 
ABC üçgen, 
!ADI - 2 1DBI 
lAEİ — İECİ 
IFCI - 3 IBFI 





â 
B F A(DEF ) — 5 birim kare 
olduğuna göre, A(ABC ) kaç birlm karedir? 
A) 12 B) 16 D) 20 


Cc) 18 E) 24 
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ABC üçgeninin ağırlık 
merkezi G, GBC üçge- 
ninin ağırlık merkezi G' 
olduğuna göre, ABC 
üçgeninin alanı taralı 
alanının kaç katıdır? 


A)6 B)7 Cc) 18 D) 36 E) 48 


ABC üçgen 

21ADI — SIAFI, 

21BC! - 5IBDI, 
MAEF) > 8 birim kare 


olduğuna göre, 


A 
A(ABC) kaç birim karedir? 


A)175 B)180 C)190 D)200 E)210 


IDEJ / (ACI 
ABI - IBCI -3 cm 
(ABI 1 (BD) 
IDCI < 7cm 


olduğuna göre, 


â 2 
A(ACE) kaç cm dir? 


A)10 oB)105 C)115 D)12 E)154 


16. Bir şeklin, a birim uzunluğuna göre alan ölçüsü 72, b 
birim uzunluğuna göre alan ölçüsü 8 olduğuğa göre, 
(b — a) birim uzunluğuna göre alan ölçüsü kaçtır? 


A)9 B) 12 C) 15 D) 18 E) 20 








ABC üçgen 
ADI — 21DBI 
D IECI > 21AEL 


oranı kaçtır? 
A 
A(ABC) 


Ay Be 
2 3 


p) 2 E 
) 


ABC üçgen 
IDB! — 21DAJ|, 


1 
IEFİ 3 ACI dir. 





â 
Taralı bölgenin alanı 2 cm” olduğuna göre, A(ABC) 
kaç cm? dir? 


A)18 oO(B)24 C)27 D)30 E)36 
ABC üçgen 
IBCI — 3İDEİ 
IBFİ,> 2IFAİ 
A(ABC) - 18 cm” 


olduğuna göre, 





â 
A(FDE ) kaç cm? dir? 
A)2 B) 4 C)6 D)8 E) 10 
ABC, ADC üçgen 
(AB) 1 (BC) ve 
(ADJ 1 (DG) dir. 
IADI 4cm 
IEBI — 6 cm ve 
IBCI-8 cm 


olduğuna göre, 





â 2 
A(AEC) kaç cm dir? 


A) 20 B) 24 C) 25 D) 30 E)32 








8. 


Üçgende Alan - Il 


ABC üçgeninde, 
INCJ açıortaydır. 
IBCI za 

ACI b 
asbz 12 birim 

A 

B H Cc A(ABC) — 24 birim 
kare olduğuna göre, INHI kaç birimdir? 


D)6 E)8 


(ADJ 1 (DC) 
(AD), BAC nın 
(CBJ, ACD nın 
açıortayıdır. 
ABI < 10 cm 
IEDI < 4 cm 





olduğuna göre, 


â 
A(ABE) kaç cm? dir? 


A) 10 B)15 o(C)20 D) 25 E) 40 
A ABD üçgen 
IBCI > ICDİ ve 
ABI — IBCI 
IBDI — 9 birimdir. 
B C D AÇACD) - 9 birim kare 
â 


olduğuna göre, A(ABC) kaç birim karedir? 
A) 10 


B) 12 


C) 14 D) 18 E) 20 


ABC üçgeninde, 

(EFJ /(BCI, 

ABER — 6 birim kare ve 
MBCR) - 15 birim kare 





B C olduğuna göre, 


â 
A(ABGC) kaç birim karedir? 


A) 25 B) 27 C) 28 D) 39 E) 36 
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Geometri 


Üçgende Alan - Il 


Test 2 





9. ABC üçgen 
(BC) / (DEJ ve 
(DH) 1 (BGJ dir. 


IBCI —- 15 cm 
IDE! — 10 cm 


B H Cc olduğuna göre, 


â 2 
A(ABC) kaç cm dir? 
A) 45 B) 60 C) 75 D) 80 E) 90 


ABC üçgen 

G ağırlık merkezi 
(DEJ / (BC) dir. 
P €BC) ve 





A â 
A(PDE) - 4 cm? olduğuna göre, A(ABC) kaç cm? 
dir? 

A)8 B) 10 Cc) 12 D) 16 E) 18 
(AB) //(NKJ //DEJ 
ABC üçgeninin 
ağırlık merkezi G, 
NKC üçgeninin 


ağırlık merkezi H 
ve A(DEO- 16 cm” 





olduğuna göre, NKBA yamuğunun alanı kaç cm” 
dir? 


A) 36 B) 40 C) 45 D) 48 E) 64 


12. ABC üçgen 

A BD! - IDCI 
LAFI — IFDI 
E, F, C doğrusal, 
A, F, D doğrusal 
taralı alan 10 birim 





fe kare olduğuna göre, 


A 
A(ABC ) kaç birim karedir? 
A)36. B)32 C)30 D) 28 E) 24 
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â 2 
A(ABD) kaç cm dir? 


A)40 o(B)30 C)24 


14. 


>» 


IPEİ kaç birimdir? 


ABC üçgeninde 
MÇACB) -30*dir. 
(BDI-8 cm, 

lACI -10 cm 


olduğuna göre, 


D) 20 E) 16 


ABC üçgen 

ABI — ACI — 18 birim 
m(A) -30*dir. 

(PFJ 1 (ABİ, 

(PEJ 1 (ACJ 

IPFI — 6 birim 


olduğuna göre, 


A)5 B)4 c)3 D)2 E)1 
15. N ABC dik üçgeninde 
A 
© m(BAC) - 909 
A 
m(G) - 15*dir. 
IBCI — 16 cm olduğuna göre, 
(N 
B Cc 
â 


A(ABC) kaç cm? dir? 
A)16 B)20 C)24 


D)30 E) 32 


ABC üçgeninde 


I noktası iç açıortayların 


kesim noktasıdır. 


(BAJ 1 (CAJ 


13 Cc 


8 2 
A(BIC) kaç cm dir? 


A)8 B) 11 C) 13 


D)14  E)15 





ABC üçgen, 
(AHİ 1 (BC) 

JAHI - 6 birim 
IDCI — 4 birim ve 
IECİ — 21EAİ 





B HK D 4 c olduğuna göre, 


â 
Alan(ADE) kaç birim karedir? 


3 
A)2 B)3 Cc) > D) 4 E)8 
2. ABC üçgen 
A A A 
M(G < mMAED) - 90* 
(AD) kenarortay, 
E ACI — 6 birim, 
IBDI — 4 birim olduğuna göre, 
B D Cc 
JEDİ kaç birimdir? 
A)16 B)18 C©)24 D)28 E)32 
3. ABC, DEC üçgen 


A A 
mM(ABD) - m(DBC) 

A A 
M(BCA) < m(ACD) 
lABI 6 cm 
IDCI < 5 cm 

â 2 
A(CDP — 10 cm 





â 
Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABF) kaç cm. dir? 
A)9 B) 12 C) 15 D) 16 E) 18 


ABC, DBF üçgen 
lADI <2 em, 
IDBI — 4 cm, 
IBCI < 8 cm ve 
A A 
Alan(ADG — Alan(ECF ) 





olduğuna göre, ICFI < x kaç cm dir? 


A)5 B)4 C)3,55 D)83 E) 2,5 





Üçgende Alan - ili 


ABC üçgeninde 

21AEİ — |ECİ, 

2IFBİ — 3İFCİ 

(DAL IDBI 

A(ABC) - 30 birim kare 
olduğuna göre, 





taralı alan kaç birim karedir? 


A) 15 B) 17 Cc) 18 D) 20 E) 21 


ABC üçgen 

(AC) kenarı beş, 

(ABJ kenarı üç eş 
parçaya bölünmüştür. 
A(DEF) - 12 birim kare 





â 
olduğuna göre, A(ABC) kaç birim karedir? 

A) 36 B)40 C)42 D) 45 E) 56 
ABC üçgenindne 
IBDI 2 cm, 

IDCI - 8 cm ve 

IECI - 3 cm dir. 

A A 
A(ABG) - 2A(ADE) 





olduğuna göre, lAEl - x kaç cm dir? 





A)3 B)4 C)5 D) 6 E)7 
(AKI 2 LAL! 
— - — ve ——-2 ve 
IKBI 3 ILCI 

B e 


taralı bölgenin alanı 11 birim kare olduğuna göre, 
ABC üçgeninin alanı kaç birim karedir? 
A) 15 B) 16 E) 19 


C) 17 D) 18 


e. | vidi 











Geometri Üçgende Alan - Ili Test 3 
9. i ABC üçgen, 13. A i ABC üçgen 
LARİME LACİ Kenan, IAE| - 3. IDEİ 
(BC) kenarı 5 eş 
parçaya bölünmüştür. ICFI 83 . JEFİ 
A(ABC) — 45 cm? (BD! 3. IFDI 





B Ğ 


â 
olduğuna göre, A(DEF) kaç cm? dir? 
A) 15 


B)17 C)20 D27 E)30 


10. (DEJ 1 (DB), 
IACI -9 cm, 
IBCI - 20 cm, 
ICDI - 6 cm, 


ICE! < 10 cm 





olduğuna göre, ABC üçgeninin alanı kaç cm? dir? 
A) 72 B)96 o(C)104 D)1386 E)144 


ABC üçgen 

IDEJ /(FKJ / (BCI, 
21ADI > 2IDFI - IBFI, 
olduğuna göre, 





Sı 
—— oranı kaçtır? 
3 


14. 











1 1 1 1 1 
Me, a 
12. A ABC üçgeninde 
G ağırlık merkezi ve 
BFED paralelkenardır. 
5 Z A(APE) -S,, 
A(FCE) > S3, 
A(BFED) — Sz ve 
Sı * Sa < 30 birim kare 
B F Gc 
olduğuna göre, Sz kaç birim karedir? 
A)20 B) 22 C)24 D) 26 E) 28 
1D 2.C 3.B 4.B 5.B 6.D 7.C 
15.D  16.B 


B Cc 


â â 
A(DFE ) - 3 cm? olduğuna göre, A(ABC ) kaç cm? 
dir? 


A) 18 


Şekildeki ABC üçgenin- 
de D, E, F noktaları 
üzerinde bulundukları 
kenarların orta noktala- 
rıdır. e ABC üçgeninin 
alanı 48 cm? olduğuna 
göre, BGKF dörtgeni- 
nin alanı kaç cm” dir? 





E) 10 


Şekildeki ABC üçgeni 
eşkenar üçgen ve 

â N 
2.A(DEF) - A(ABC) dir. 
(BCI 6 cm 
IBE| — IFCI — İADI — x 


olduğuna göre, x kaçtır? 


A) 1 VE OY Da E)5 


Şekilde K noktası ABC 
üçgeninin iç teğet çem- 
berinin merkezi G nok- 
tası da ağırlık merkezi- 
dir. IABI, IBCI, ICAİ sı- 
rasıyla 4, 5, 6 sayıları ile 
orantılı olduğuna göre, 


â 
A(ABC) taralı alanın 





kaç katıdır? 
A) 24 B)18 C)15 D12 E9 
9.B 10.A ME 12C 13C 14E 














ABE, ADE üçgen 
m(B) - 909, 

m(D — 90“, 

ABI - 12cm, 
IBCI - 5 cm, 
IDE| 8 cm 
olduğuna göre, 





CAE nin alanı kaç cm? dir? 
A) 28 B)36 o(C)48 D) 50 E) 52 
ABC üçgeninde, 
IDEJ 1 (BCJ 

ADI — IDCI, 

IABI — 20 birim, 
IBE| — 16 birim ve 
IDEJ — 8 birim 





olduğuna göre, taralı alan kaç birim karedir? 
A)146 B)144 C)140 D)132 E)128 


ABC üçgen, 

(AC) 1 (BC) 

lAEl — ICBI -3 cm 
LADI 2cm 

IECI < 1 cm 
olduğuna göre, 





A 
A(ADE) kaçtır? 


A) 1,5 B)1,6 ©)1,/7 D)18 &j)1,9 
ABC üçgen 

JAEI z IEC, 
m(B) - 309, 

lADI — 18 birim, 
IBDI — 6 birim ve 
IBCI < 12 birim 


olduğuna göre, 





B 12 Cc 


â 
A(ADE) kaç birim karedir? 


A) 18 B) 22 C)24 D) 27 E) 36 








5. 


Üçgende Alan - IV 


A ABE, DBC üçgen 
İECİ — 6 birim, 
IBE| — 8 birim, 
IBDİ — 10 birimdir. 
10 A A 
A(ADE < A(EFG 


B B E 6 Cc olduğuna göre, 


LADI kaç birimdir? 





A) 7.5 B)7 C) 6,5 D) 5,5 E)5 
ABC üçgeninde; 
JAEl — JEFİ — IFCİ ve 
(ADI — IBDI, 
A 2 
A(ABC) - 36 cm 
olduğuna göre, 
A(BCFK) kaç cm? dir? 
A) 24 B) 22 Cc) 20 D) 18 E) 15 
ABC üçgeninde; 
(AHI 1 (HCİJ dir. 
IDE! 
AE — IDC < a7yi 


A 2 
Alan(BED - 24 cm 





ve IBCI — 10 cm olduğuna göre, |AHI — x kaç cm dir? 
A)6 B)8 c)9 D)9,6 E)12 
ABC, FBD üçgen 
LAFI < IFBİ — 2 birim 
IBCI — |CDİ — 8 birim 





A 
m(B — 90* olduğuna göre, A(BCEF) kaç birim kare- 
dir? 
A)4 B)5 


C)6 D)7 E)8 














Geometri Üçgende Alan - IV Test 4 
A 
9. R ABC üçgen 13. A ABC üçgeninde 
ADI — IDCI, (BCJ 4 eş parçaya, 
ACI 6 eş parçaya 
8 ACI <8 cm, 5 Ei — 
bölünmüştür. 
IBCI — 15 cm, 
A 
B D CO AADC)-12cm? 
â 
A 5 Taralı alan 11 birim kare olduğuna göre, A(ABC) 
olduğuna göre, A(ABD) kaç cm dir? kaçtır? 
A)12 o B)16 C)18 D20 24 A)12 B)18 C)24 D)30 Ej32 
ABC üçgeninde, A 
ABC üçgeninde 
(BD) ve (CEJ açıortaydır. (DF / IBC, 
ABI — 6 birim, (EF / (ABI, 
IBC! — 12 birim, 1EC) > 21BE| ve 





a 
C IDCI — 6 birim olduğuna göre, 


B 12 
â 
A(EDC) 
oranı kaçtır? 
N 
A(ABC) 
A) : B) C) D) - E) 
8 6 5 7 9 
11. A ABC üçgen 
I, iç açıortayların 
kesim noktası 
IABI -6.cm, 
(BCI -4 cm, 
IACI <5 cm 
B v olduğuna göre, 
â 2 
A(IBC) kaç cm dir? 
AV? B2V7 CO)3V5 D2Ay/5 E)3y7 
A 
12. ABC üçgeninde 
G ağırlık merkezi 
(BCJ / (GEJ, 
A 2 
A(ABC) - 72 cm 





B Cc olduğuna göre, 


taralı alan kaç cm? dir? 


A)2 B)3 c0)4 D) 6 e)8 
LE 2.B 
15.A 16.B 
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16. 


A(DBE) — 6 birim kare 


N 
olduğuna göre, A(ABC) kaç birim karedir? 
A) 27 B)25 (C)24 D) 21 E) 20 


ABC dik üçgendir. 

ADI — IDCI - 10 birim, 
IBCI — 12 birim 

(CFJ açıortay ve 

(FD) /(BCJ olduğuna göre, 


taralı alan kaç birim karedir? 


A)4 B)6 c)8 D) 10 E) 12 


ABC üçgeninde; E ve F 
bulundukları kenarların 
orta noktalarıdır. 


!BKI — IKLI > İLCİ ve 
KLMN dörtgeninin alanı 
12 cm” olduğuna göre, 
ABC üçgeninin alanı 
kaç cm? dir? 





A) 60 E) 36 


B) 48 


C)44 D)42 





3.D 4.D 5.A 6.C 7.D 8.A S.E 10.E MA 12.C 13.C il 





Üçgende Alan - V 





ABC üçgen 
m(A) - 909, 
(BD)J içaçıortay, 
IBDI — IDCI ve 
IADI < 2 cm 





olduğuna göre, 


A 2 
A(BCD) kaç cm dir? 
A)2 B)3 C)4 


ABC üçgen 

A açısının iç açıortayı, 
mB - 90* dir. 

IBDI < 5 cm ve 

lACI - 10cmo 





Iduğuna göre, ADC üçgeninin alanı kaç cm? dir? 


A) 20 B)25 . C)30 D)35 E) 40 


ABC üçgeninde 


A A 
mM(BAC) - m(ADC) - 909 dir. 


IACI < 6 cm, 
A 2 
& A(ABC) - 24cm 


olduğuna göre, IBDI kaç cm dir? 


A) 2,6 B)46 ©)52 D) 6,2 E) 6,4 


m(DAN) z m(NAB) dir. 
(AB) 1 (NCI, 
INBI — 2 cm, 


N 2 B 4 Cc 


â 
IBCI - 4 cm olduğuna göre, A(ANC) nin değeri kaç 


Da 
cm' dir? 


A)3Y2 B)SNY2Z C)6V2 D)7V2 E)8y2 








D)M3 E)6V3 





7. 


ABC üçgen 

IABI -8 cm, 

m(B) — 459 ve 
MADO — 12/3 cm? 


olduğuna göre, IDCI kaç cm dir? 


A)3 B)4 C)5 D)6 E)8 


ABC eşkenar üçgeninde 
(BDJ| ve (CEJ açıortaylardır. 





IBDI - 9 cm olduğuna göre, A(AEGD) kaç cm” dir? 
9 
A)3V3 B)4/3 C)6V3 Bp va E) 93 


ABC üçgen 

IECİ — 2.JAEİ, 

2.IDCI — 3.1BDI ve 
MADE) — 6 birim kare 





A 
olduğuna göre, A(ABC) kaç birim karedir? 
A) 50 B) 40 Cc)30 D) 20 E) 18 


ABC üçgeninde; 
(ADI — IDBI 

(BCI - 4IBEİ 

ICAl — 4ICFİ 
A(DBEF) — 28 cm” 





B “E Cc 
A 2 

olduğuna göre, A(ABC) kaç cm dir? 

A) 42 B) 50 C) 56 D) 62 E) 64 
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Geometri 


ABC üçgen, 

lABI — 13 birim, 
BD! — 14 birim, 
lADI — 15 birim, 





IDCI - 6 birimdir. 


â 
A(ADC) kaç birim karedir? 


A)30 B) 32 C)34 D) 36 E) 38 


10. A ABC üçgen 

(EF) / (BCI dir. 

MAFE) z T birim kare 
AFED) z 4T birim kare 


olduğuna göre, 


A(FBCE) kaç T birim karedir? 


A) 15 B) 16 Cc) 20 D) 24 E)32 
A 
11. ABC üçgeninde 
D ve E orta nokta, 
D E 
F noktası, 
(BCJ üzerindedir. 
B F GC 
â 
A(ABC) 
oranı kaçtır? 
A(DEF) 
A) 5 B)4 c)3 D)2 E)1 
A 
12. ABC üçgen 
8 16 
lABi -8 cm, 
lACI - 16 cm, 
B Cc 


olduğuna göre, 


â 
A(ABC) en fazla kaç cm? dir? 


A)5SO OB)55 C)6O D)64 E)68 
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Üçgende Alan - V 


13. 








16. 





Test 5 


ABC üçen 
mABD) — m(BÇA) 
m(DBE) - m(EBC) 





IABI—-6 cm 
IDEl 2cm 
olduğuna göre, 
B Cc 
â 
A(ABD) 
—— — oranı kaçtır? 
A(BEC) 
4 5 
A)1 B) — co 2 D) ; E)3 
ABD üçgen 
/(ABI—-5 cm, 
IACI 7cm, 
IBCI — 4 cm ve 
ICDI 5 cm 


olduğuna göre, 


ADC üçgeninin alanı kaç cm? dir? 
A)10V6 B)6V& C)SVE D)4V6 E)syö 
A 


ABC üçgen 
ADI — 4 birim, 
IAEl 2 birim, 
IDBI — 5 birim, 
IECI — 6 birim 
olduğuna göre, 

B Cc 

â 
HABBO). oranı nedir? 
AADE) 
A)6 B)7 c)8 D) 9 E) 10 
A 


ABC eşkenar üçgeninde 
LAB! — 6 birimdir. 


D ve E bulundukları kenarla- 
rın orta noktaları olup 


(FGJ 1 (BC) olduğuna göre, 


â 
A(ECF) kaç birim karedir? 


M3 Mİ 93 


A B- —— C)—— D)9V3 E)— 
)3 e im 





Geoweri 


Üçgende Alan - Vi 





1. A ABC üçgen 
ABİ — |ACI 
IBDI — 4 birim 
IADI — 5 birim 
B 4D 10 (e 
IDCI — 10 birim 


şekildeki (ABD) üçgeninin alanı kaç birim karedir? 


A)4 B)8 C)10 


A 
14— 
x 
B 8 N C 


ABC üçgeninin alanı kaç birim karedir? 


D) 12 E) 16 
ABC üçgen 
(ABI 1 (BCJ 

A A 
m(BAN) — m(NAC) 
lABİ — x birim 
IBNI — 8 birim 


ACI — (14 — x) birim 


A) 14 B) 21 Cc) 28 D) 56 E) 12 
A ABC üçgen 
(ABJ 1 (BCJ 
x A A 
M(DCB) < m(DCA) 
çi IBDI - 4 birim 
4 
B Cc 
â â 
A(ADC) — A(BDC) * 12 birim kare 
IADI — x kaç birimdir? 
A) 6 B) 35 O7 D/M3 E8 


AEBF iç bükey dörigeninde 


4. 
E 

m(BAE) - m(BAF) 

(e (BCJ 1 (AE) 
(AFJ L (BD)| 
IBCI — 3 birim 

B A 

lAEl — 5 birim 
lAFI — 7 birim 

D 

F 


- olduğuna göre, A(AEBF) kaç birim karedir? 
A) 18 B) 21 C) 25 D) 30 E) 36 








A ABC üçgen 
ABI — 8 birim 
c IBCI, 12 birim 


m(ABC) — 1509 
12 


yp 
B 


olduğuna göre, ABC üçgeninin alanı kaç birim ka- 
redir? 


A) 12 


B)24 o C)36 


ABC bir üçgen 





lABI - 14 cm, 

lACI —- 13 cm, 

IDBI — 12 cm, 
B C IDCI < 9 cm ve 


DBC üçgeninin alanı maksimum iken, taralı alan 
kaç cm? olur? 


A)21 Oo B)24 


ABC üçgen 

A (BAJ L (AC) 
2 LADI-3 cm 

IBDI - 5 cm 
IDCI 6 cm 


olduğuna göre, BCD üçgeninin alana kaç cm dir? 


A)9 B)12 C)15 D)18 E)24 
7 ABCD dörtgen 
7 8 (CBJ 1 (ABJ 
(AEJ / (DGJ 
j ICEL - 8 birim, 
A : : (EBI — 3 birim 


lAB! — 4 birim olduğuna göre, A(ADEB) kaç birim 
karedir? 


A) 24 E)30 
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Geometri 


9. A ABE üçgen 


(ABI — |AHİ 25 birim 
5 IBHI — 14 birim 


2 
B 14 H 2 E 


â 
IHE| — 21 birim olduğuna göre, A(ABE ) kaç birim 


karedir? 
A)240 B)310 C)350 D)420 E)490 
10. ABC üçgeninde 
Di IBC — ACI 
7 IBDI - 1 cm 
D LADI - 7 cm 
> IDCI - 5 cm 
B Cc 


olduğuna göre, 


A(ABC) kaç cm? dir? 

A)10 oB)16 C)18 D)22 E)20 
ABC üçgen 
BFED dikdörtgen 
LADI - 6 cm 

IFCI 3 cm 





g Gn > olduğuna göre, 


A(BFED) kaç cm? dir? 
A)6 B)9 C)12 D)18 E)24 


12. > 
A 
B Cc 


(ADI 
—— oranı kaçtır? 
lABI 


ABC üçgen 
IDEJ / (BC) 
SA(ADE) — 4.A(BCED) 


olduğuna göre, 


A) l B) 2 ozi 02 gi 
4 3 5 9 9 


1.B 2.D 3.D 4.A 


15.A 16.D 


Üçgende Alan - VI 





taralı alan kaç birim karedir? 
A)8 B) 12 C) 16 


14. : 


20 13 


B 16 H Cc 


A 2 
A(ABC) kaç cm' dir? 
B) 180 


A) 210 





A(AEMD) kaç cm? dir? 





40 20 

A— B— C)20 
3 3 

16. R 

6 

B 10 Cc 
A 

A(ACI ) 

oranı kaçtır? 
A(ABC) 


1 
A)A— B— Cc 
e ri ) 


C) 168 


Test 6 


ABC üçgen 

(ABI 1 (AC) 
m(ABD) - 459 dir. 
(BDI — 8/2 birim 
!ACI — 12 birim 
(BEİ — IECİ 
olduğuna göre, 


D) 24 E)32 
ABC üçgen 
(AHJ 1 (BCJ 
LABI 20 cm 
LACI - 13 cm 
IBHI - 16 cm 
olduğuna göre, 


D)126 E)105 
ACE, ABD üçgen 
(AB| 1 (AC) 

IAE| - |IEBI - 4cm 
LADI <|IDCI <5 cm 
olduğuna göre, 


D)18  E)12 


ABC dik üçgeninde 
I iç açıortayların 
kesim noktasıdır. 
lABI — 6 birim 

IBCI — 10 birim 
olduğuna göre, 








Bi 


Geoneri 





Üçgende Alan - Vil 





1. ABC, CDE üçgen 
(ABI 1 JAEJ 

B, C, D doğrusal 
lABI — 6 birim 
JACI — 8 birim 
ICDI — 4 birim 
IECI — 6 birim 
olduğuna göre, 





DCE üçgeninin alanı kaç birim karedir? 


A) 3,6 B)48 C)54 D) 6,4 E)7,2 


2. ABC bir üçgen 
NN M(BAD) - 459 
m(DAC) - 609 


x IBCI 4. IBDI 
IACI 6cm 


Yukarıdaki verilere göre, (ABI - x kaç cm olur? 





A)4 B)W2 C)3 DYE E)v3 
3. ABC üçgeninde 
m(ABCD) z 609 
lABI — 43 birim 
IDCI — 2 birim 
olduğuna göre, 
â 
A(ADC) kaç birim karedir? 
A)6 B)8 C)9 D)12  E)16 
4. ABC üçgen 
N (DEJ / JAB) 
â 


A(DEC) - 3 birim kare 
A(ADEB) — 24 birim kare 
IBE! — İECİ — 10 birim 


olduğuna göre, 


IBCI kaç birimdir? 


A) 20 B) 25 Cc) 30 D) 35 E) 40 





5. 


ABC dik üçgen 
(BC) 4 JAB) 
ICD| açıortay 
ACI — 15 birim 
lADI — 5 birim 





olduğuna göre, 


A 
A(ADC) kaç birim karedir? 


A) 15 B) 20 C)30 D) 35 


A ABC üçgen 
IDA| — IDCİ 
IMNI 2 


IBCI 5 
â 
A(DMN) — 6 birim kare 





B M N C olduğuna göre, 

A(ABC) kaç birim karedir? 
A) 20 B)22,4 C)25 D) 30 E) 35 
ABC dik üçgen 
ICDJ açıortay 
(AB) 1 JACJ 
IDBI < 6 cm 


IADI 3 cm 





olduğuna göre, 


DBC üçgeninin alanı kaç cm? dir? 
A)2/3 B)3V3 CO)6V3 Dİ E)18v3 


A 
ABC üçgen, 


ICNJ açtortay, 
GIBHİ — 4IHCI > 3IACI 


olduğuna göre, 





ABC üçgeninin alanının taralı alana oranı kaçtır? 
35 35 35 35 35 


> Ge m - ie 
“5 )g ar 7 
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Geometri 





ABC üçgen 
(ADI — 4.IDCI 
5.IBE| < 3.1EDİ 
LAFI —İFE| 


A 2 
A(ABC) - 28 cm 
olduğuna göre, 





A)4 B7 o C)8 


IBDI < IDE! > 2.1ECİ 
A(DEKF) - 9 cm? 
colduğuna göre, 





ABC üçgeninin alanı kaç cm? dir? 





A)30 B) 27 C)24 D) 21 E) 18 
A 
11. ABC üçgeninde 
(AD), (BEJ açıortay 
8 16 ABI — 8 birim 
IBDI — 4 birim 
LACI — 16 birim 
B 4 Db C olduğuna göre, 
A(BED) 
oranı kaçtır? 
A(ABC) 
1 1 1 1 1 
A) B) yi ©) a D) ri E) 5 
12.2 ABC üçgen 
(DE) / (BC) 
2!ADI — 3IBDI 
D E 3IFCI — 4İDEİ 
A(DEFB) — 24 birim kare 
er : olduğuna göre, 


â 
A(ABC) kaç birim karedir? 


A) 75 B) 72 Cc) 68 D) 52 


LE 2.D SA 4.C 


15.A 16.E 


Üçgende Alan - Vil 





Test 7 


ABC üçgeninde 
(AD) dış açıortay 


(ABJ 1 (AC) 
lABI 8 cm 
IAC 6 cm 


olduğuna göre, 


A 2 
A(ACD) kaç cm dir? 


A) 96 B) 84 
14. 
D 8 
X 
8 E 


C)72 D)48 E)24 
ABC üçgen 
A 
m(A) - 909 
(DEJ 1 (BG) 
IDEİ < 2 birim 
(e 
ACI — 8 birim 
A(DECA) — 30 birim kare 


olduğuna göre, 


IBDI < x kaç birimdir? 


A2/Z B)3 


OB DYE E)4 


” ABC, ACD üçgen 


(AB) / (DCI 
A 

A(OAB) — 8 birim kare 
â 

A(OCD) — 48 birim kare 


olduğuna göre, 


A 
A(AOC) kaç birim karedir? 


A)12 o B)14 


16. 


C) 16 D) 18 E) 24 
ABC üçgeninde 
G ağırlık merkezi 
(DEJ / (ACI 
A 
ç A(AFC) - 12 birim kare 


olduğuna göre, 


A(BDE) kaç birim karedir? 


A)4 B)6 


Cc) 8 D)12 o E)16 
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Üçgende Alan - Vill 





ABC üçgeninde 5. 
IBDI — IDCI 

2I1AKI — |ADI 

A(KED) —- 3 birim kare 





26. K, E doğrusal 


olduğuna göre, 


â 
A(BKD) kaç birim karedir? 


A)9 B)10 C)12 D)14 E)15 
2. i ABC üçgen 6. 
(AEJ / (FDJ 
F 
IBDI — IDC 
â 
A(FEC) — 40 birim kare 
B E D C olduğuna göre, 


â 
A(ABC) kaç birim karedir? 


A) 60 B)70 C)75 D) 80 E) 100 


ABCD dörtgeninde 
(ACI| ve (BDJ köşegen 
lAKI — IKCI — 12 birim 
21BKI — IKDI — 10 birim 
D 
IDCI — 10 birim 
10 
C olduğuna göre, 
ABCD dörtgeninin alanı kaç birim karedir? 


A)144 B)132 C)120 D)J96 E)72 
4. ABC üçgen 
m(ABC) 90“ 
m(AHD) - 90 
IABI <8 cm 


IEDI — 2 cm 





olduğuna göre, 


A 2 
A(ADF) kaç cm dir? 


A) 6 B)8 Cc) 12 D) 16 E) 24 














A ABC dik üçgeninde 
(ABI 1 (ACJ 
(AHJ 1 (BCJ 
lABI — 6 birim 
IBHI — ICDI 
olduğuna göre, 
BCD üçgeninin alanı en çok kaçtır? 


A) 36 Cc) 18 


B) 27 


D)12 o E)6 


ABF, ADC üçgen 
A A 
A(ABE — A(ADC) 





lADI — 10 birim 
LAFI — 6 birim 
IFCİ < 3 birim 
ö Cc olduğuna göre, 
IBDI kaç birimdir? 
A)3 B)5 C)6 D)8 E) 10 
ABC üçgen 
A A 
4 m(A) -2a 
26 A 
di mB) <a 
A lABI - 26 cm 
8 C 
ACI - 10 cm 
olduğuna göre, 
â 2 
A(ABC) kaç cm dir? 
A) 26 B)45 C)52 D) 65 E) 78 
A ABC üçgen 
D (DEJ / (FKI 
E lAE| — IECİ 
F 
IBKI — IKCI 
B K C olduğunagöre, 


FKCED beşgeninin alanının ABC üçgeninin ala- 
nına oranı kaçtır? 


iy B) oi Dy? pi 
5 3 3 4 5 
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Geometri Üçgende Alan - VU Test 8 








9. G, ABC üçgeninin 13. ABC üçgen 
ağırlık merkezi IDBI > IDCI 
M(ABC) - 30“ 
IDCI—2.IADI WEB) <0 
IBE| — 6 cm 
(ECİ - 5. IBEİ iii 
A(ABEGD) — 27 cm? olduğuna göre, 
B E c olduğuna göre, â ” 
A(ADC) kaç cm' dir? 
ABC üçgeninin alanı kaç cm? dir? A)6V/3 B)12 C)12/3 D)18 E)15V3 
A)36 OB)42 C)48 D)JS4 E)63 14. ABC üçgen 
yi LABI - 3 birim 
10. (AB) 1 (BG) ACI — 4 birim 
(OF 1 (BC) (ALJ açıortay ve 
8 â â 
A(ABE) - 16.A(EFD) ACAK) 1 
sa c (ABI - ECİ - 8 cm KAD. 7 





olduğuna göre, olduğuna göre, 


D lAKI 
—— oranı kaçtır? 
IKLI 


â 2 
A(ADC) kaç cm' dir? 


A)24 o(B)30 C)32 D)36 E)40 0) 7 Ez 
(BAJ 1 (EC), M(BAC) - m(CAD) 
M(EAD) - m(BAD) (A0) 1 (0C) 
ADI - 6V2 birim ADI < 5 birim 
LABI - 4 birim lABI - 3 birim 
IBCI < 2/5 birim 





olduğuna göre, 
A olduğuna göre, 
A(ABC) kaç birim karedir? â 
ABC üçgeninin alanı kaç birim karedir? 


A)6 BS C)7 DAME ES 
A 


A)12 oB)18 C)24 D)48 ER 


16. ABC üçgeninde 
12. Vi ABC üçgen üçgenin 
EB DEJ / (BC 
m(ABC) - 309 (DEJ / (BCIJ 
> (ADI — 3.1BDI 
!ABI — 12 cm D E i 
IDCI <4 cm A(DEF) — 6 birim kare 
m D 4 C B F C olduğuna göre, 


olduğuna göre, 
â â 
A(DBF) * A(FEC) kaç birim karedir? 
A)8 B) 9 C) 10 D) 12 E) 14 


A 2 
A(ADC) kaç cm'dir? 
A) 48 B) 36 C)24 D) 18 E) 12 


LA 2.D 3.A 4.B 5.C 6.B 7.E 8.D 


15.A 16.A 
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ABC eşkenar üçgen 
İAFI — IBDİ — ICEl 4cm 
IFBI — AE! — IDCİ 2cm 





Taralı bölgenin alanı kaç cm? dir? 








A)3V3 B)18 C)4V3 D)5V3 E)6V3 
2. ABC eşkenar üçgen, 
!AFI — IFDI — (BDI, 
lAKI — IKEİ — |ECİ, 
A(DEKF) - 1273 cm” 
C 
olduğuna göre, ABC üçgeninin çevresi kaç cm 
dir? 
A) 24 B)30  C)36 D) 40 E) 72 
3. A ABC üçgen 
lAE! — |EDİ — IDCI — TEKİ 
E IBKI — 2 IKEİ dir. 
F 
X IFKI > 3 cm 
D 
ww. e 
D, K, F noktaları doğrusal 
> olduğuna göre, y 
A 2 
A(ABC) kaç cm dir? 
A) 72 B)98 (C)108 D)120 E)128 
4. ABC üçgen, 
(ADI 1 (BEJ 


(AD| ve (BEJ 
kenarortaydır. 
BEİ — 10 birim 
lADI — 9 birim 
olduğuna göre, 





taralı alan kaç birim karedir? 


A)5 B) 10 C) 15 D) 20 E) 25 

















Üçgende Alan - IX 





5. A ABC eşkenar üçgen 
(PEJ 1 JACJ 
(PDJ 1 (BCJ ve 
F (9 GE 

(PFJ 4 TAB) dir. 
IPEI — 1 birim 

N IPDI — 2 birim 

B D 


C |PFI—-8 birim olduğuna göre, 


A 
A(ABC) kaç birim karedir? 


A) 18 B)6V/3 C)8V38 D)10/3 E) 123 
6. A ABG üçgeninde 
(BDI — 21DCI ve 
IHDI| -—2 cm 
ABI - 14 cm olduğuna göre, 
H 
B D C 


A 2 
A(ABC) kaç cm dir? 


A) 30 B)28 (C)24 D) 21 E) 18 
ABC üçgen 
LAFI — IFEI ve 


IBEI — IECİ olduğuna göre, 


A 
A(ADF) il 
oranı nedir? 
A 
A(ABC) 
) B) Cc) D) E) 
12 5 4 


ABC dik üçgeninin 


ağırlık merkezi G noktasıdır. 


(BAJ 1 (AC) 
LABI — 6 birim, 
, İAEL—4 birim 


Cc 
olduğuna göre, 


taralı alan kaç birim karedir? 


A)6 B)8 C)10 D12 E)14 
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Geometri Üçgende Alan - IX Test 9 


9. A ABC üçgen 13. e 


AEFD dikdörtgeninin Bir kenarı 5 cm olan 
E D alan; 12 birim kare ve ABC eşkenar üçgeninin 
A(DFC) — 4 birim karedir. kenarları 3 cm uzatıla- 
rak DEF üçgeni elde 
B F Cc ediliyor. Buna göre, 

e — â A 

Dp” A(DEF) — A(ABC) farkı 
97. 














Buna göre, ABC üçgeninin alanı kaç birim karedir? kaçtır? 
A)27 o B)25 C)24 D)20 E)18 
N A) w B) 243 Cc) >. 
ABC üçgen 4 3 
(ABI 1 (ACI D) 75vy3 E) 18/3 
IBEİ — IECİ 4 
IBDI — 7 birim 14. i ABC üçgen 
lADI — 1 birim A(ABC) - SA(CED) 
LAFI — 2 birim 7 AE! — 7 birim 
IFCI — 6 birim E ICDI — 8 birim 
olduğuna göre, IBC! — 10 birim 
B, C, D doğrusal 
A(ADEF) kaç birim karedir? B 10 Cc 8 D olduğuna göre, 
A)4 B)6 c)8 D) 10 E) 12 
IECI — x kaç birimdir? 
11. A ABC bir üçgen A)3 B)4 C)5 D)6 E)7 
(BD) açıortay, Z 
D (AFJ kenarortaydır. 15. A ABE üçgen 
21ARI > 3IDCİ ve İP LLADI 
A(DEF) - 6 po E LADI — 21EDİ — 21DCI 
B F Cc olduğuna göre, İ ikmal 
ACI — 10 birim 
ADFC) kaç cm? dir? > z m 
A)19 B)18 C)17 D16 E)15 GlkUĞUla GÖT 
12. ABC üçgen â 
A A(ABC) kaç birim karedir? 
(DF //1BEJ A)92 oB)9O C)88 D)J86 E)84 


F A 
DEJ| / (BC 
| e 5 16. ABC, ADC üçgen 
D E BE -4cm (ABI 1 (BCİ 
A(FDE) - 6 cm? (AD| 1 (CDJ 
B Cc olduğuna göre, IBE| - 35 birim 
” !EC4- 7 birim 
B e 
A(ABC) kaç cm? dir? WE z a Ni Kin kare 
olduğuna göre, 
125 ç 


A)125 B)100 C)75 e E)50 
lABI * iCDİ toplamı kaç birimdir? 
A)4 B) 5 C)6 D)7 E)8 


1D 2.C 3.C 4.C 5.E 6.D 7.A 8.B 9.B 10.B 1D 12.D 13.E 14.C 
15.E 16.A 
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Gronweri 


Üçgende Alan - X 














1. ABC dik üçgeninde 
IBEİ — 2 birim 
IBDI — 3 birim 
İAE| — 2x birim 
ICDI — x birim 
A(AEDC) - 12 birim kare 
olduğuna göre, x kaç birimdir? 
5 
A) 1 B) — co) 2 D) — E)3 
) ) > ) ) 5 ) 
2. A ABC üçgeninde 
(DHJ 1 (ABJ 
(DKJ 1 JACJ 
12H0 8 ABI - 12 cm 
d IACI <6 cm 
di IDHI <8 cm 
mar D 6 IBDI < 21DCI 
olduğuna göre, 
IDKI kaç cm dir? 
A)3 B) 4 C)5 D) 6 E)8 
3. ABC, DBC üçgen 
(ABI 1 (BC) 
(DCJ 1 (BC) 
IABI 4cm 
IDCI < 12 cm 
IECI 6 cm 
olduğuna göre, 
EBC üçgeninin alanı kaç cm? dir? 
83 
A) Bİ O0AMW3 DEV E)8V3 
4. A(ABE) * A(ECD) - 16 cm” 
ti IAEİ - 4 cm 
IECI 2cm 
IBDI — 12 cm 
(ACI 1 (BD)| 


olduğuna göre, 


IBCI kaç cm dir? 


A)6 B)5 E)2 





5. 


6. 





A ABC üçgeninde 
AH| 1 (BC 
> (AHİ 1 (BC) 
IAHI — 10 cm 
a IECİ <8 cm ve 
B H E 8 C 
21ADI — 3IDCI 


olduğuna göre, 


â 
AED üçgeninin alanı kaç cm” dir? 


A) 10 B) 24 Cc) 30 D) 36 E) 52 
ABC ikizkenar dik üçgen 
(ABJ 1 /BCJ 

(DEJ 1 (BC) 

ABI — 6 birim 

IDE! — 8 birim 

IECİ — 2 birim 


olduğuna göre, 





ADC üçgeninin alanı kaç birim karedir? 
A) 16 B) 18 C)20 D) 22 E) 24 


A 
ABC üçgen 


IBDI — 1 cm 
IDCI <3 cm 
IECİ — 2 cm 





IAEl-4cm 


A - â 
Alan(ABC) — 16 cm? olduğuna göre, Alan(DEC) kaç 
cm” dir? 


c)4 D)3,6 E)3 
ABC üçgen 

A A 
A(ABO) — A(EHC) 
IHKI — 4 birim, 
IOHI — 2 birim 


A 
Cc ve A(AHC) — 20 birim kare 


â 
olduğuna göre, A(ABE) kaç birim karedir? 
A)12 B)138 ©)14 D) 15 E) 16 





a AR Şİ 499 








Geometri Üçgende Alan - X Test 10 








â 
9. A ABC üçgeninde, ABC üçgeninde 
LACI - 2 biri 
IAEl —lAFI < 2 birim a 
IBDI IDCI 
IEDİ — 5 birim m(BAD) - 459 
 IFBİ - 3 birim olduğuna göre, M(CAD) -0 
B D c olduğuna göre, 


8 kaç derecedir? 


taralı alanın ABC üçgeninin alanına oranı kaçtır? 
A)30 B)45 o(C)60 D) 75 E) 90 











1 1 4 5 3 N 
AM VE pe > De: B— 14. ABC üçgen 
6 7 15 14 16 LAFI  İBEİ 
10. ABC üçgeninde 3İAEİ — 21ECİ 
ADI > IDEJ Dü eBi 
olduğuna göre, 
(BEİ — IEFİ 
> IDF — IFCI 
e 0 2 
A(ABC ) - 140 cm 
B Cc 
olduğuna göre, 
m 2 deg 1 1 7 
DEF üçgeninin alanı kaç cm" dir? A) — Mg Dp) — e 
A)7 B)10 C)14 D)20 E)30 8 10 6 5 30 
11. FDE, CAB üçgen 15. (DC) / (ABI 
DR IDCI - 8 cm 
(AFI 1 (BCJ 
10 ADI - 10 cm 
(AFI 4 (DEJ (ACI - 12 cm ve 
2 |ADI 3 IBDI — 48 2 LABI - 18 cmdir. 
A â 
A(ABC) 25 birim kare Verilenlere göre A(ABC) kaç cm” dir? 
A D B ğ Ğ 15vV7 357 817 
olduğuna göre, A) B) o) 
A 2 4 4 
iri ir? 135/7 
A(FDE) kaç birim karedir? D) E) 23v7 
21 23 Di e 
A)4 B) 6 c)8 D) zi E) zi 16. A ABC üçgeninde 







G ağırlık merkezi 


12. CAE, DAB üçgen IDE| — IDFI veriliyor. 
A 





â 
A(CDF) > A(FEB) 
IAEl-8 cm 
F Cc 
IEBI - 4 cm 5 
â8 
A BE 4 gp IADI-6cmolduğunagöre, A(DFC) 
oranı kaçtır? 
IDCI - x kaç cm dir? A(ABG) 
A) B) - Cc) D) : E) 

A)2 B)3 Cc)4 D)5 E)6 8 g 4 11 3 


11C 2.B 


15.D 16.A 
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Geoweri 


Üçgende Alan - XI 





1. ABC üçgen 
(FAJ 1 (BDJ 
ADI — İDCI 
IBEİ — |ECİ 
IABI — 10 birim 
IFE| 3 birim 


olduğuna göre, 


A 
A(ABC) kaç birim karedir? 
A) 48 B) 50 C) 56 D) 72 E)84 


ABC üçgen 
IEFİ — 2IFCI 
3IEFİ — 21BE| 
lABI - 6 cm 
IDCI < 5 cm 
olduğuna göre 





taralı alanlar toplamı kaç cm? dir? 

A)6 B)8 C) 10 D) 12 E) 16 
ABC üçgen 

IBCI - 12 cm 
A(ABKC) - 9 cm? 
(AH| 1 (BCJ 





Verilenlere göre AKI uzunluğu kaç cm dir? 
M2 B3 g9 yz gi 
2 2 


4. Şekildeki ABC üçgeninde 
(ACI dört eşit 
(AB) dokuz eşit 





Ar parçaya bölünmüştür. 
â 
© A(ABC) — 72 birim kare 


olduğuna göre, A(DEFK) kaç birim karedir? 
A) 24 B) 26 Cc) 28 D) 30 E) 32 








ABC üçgen 
!EBİ - IDCİ — JAFI 
AFI 1 |BE 2 


AE 3'IBDI 5 


- z “DOLİ im 
—— - — olduğuna göre, 
ICFI 2 
â 
A(DEF) 
oranı kaçtır? 
A(ABC) 
Ni B) 2 o? DE E) 
7 7 7 7 21 


ABC üçgeninde 

G ağırlık merkezidir. 
(KE (BCJ 

A(FGE) — 6 birim kare 
olduğuna göre, 





B A D G 
A(ABC) kaç birim karedir? 
A)108 B)100 C)96 D) 88 E) 72 


7. ABG üçgen 
AAPE) - Sı, 
A(EFC) - S3 
(ADI — IDBI, 
lAEl — İECİ 
(BFI — 7 birim, 
IFCI — 3 birim 
olduğuna göre, 





A pi gi ye pi 
5 5 4 3 
A 
8. G, ABC eşkenar 


üçgeninin ağırlık merkezidir. 


IBEL - IEGİ, 
EN IGDI < IDCI 
e c |GKI— 4 cm olduğuna göre, 
AABC) kaç cm” dir? 
A) 64v3 B) 72/3 C) 1083 
D) 120/3 E) 1503 
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Geometri 


ABD üçgen 







!ABI — |ACI — 10 birim 
10 ICDI — 4 birim 


IBCI — 12 birim olduğuna göre, 


B 


12 


â 
A(ACD) kaç birim karedir? 
B)8 


A) 4 


Cc) 12 D) 15 E) 16 
ABC eşkenar üçgen 
(OCI / (ADI 

m(OBD) - mÇACO) -6 


!OBI 6 birim 





LADI - 24 birim 


olduğuna göre, 


8 
A(ABC) kaç birim karedir? 
A) 48/3 B) 24/3 C) 27/3 


D) 36v3 E) 16v8 15. 


11. ABC, FBD üçgen 
A 

m(ABD) — 30* 

LAFI — IFBI 8 cm 


IBCI — |CDI - 12 cm 





D - N 
olduğuna göre, 
â â N 
A(AFE) * A(ECD) kaç cm dir? 
A) 16 B) 24 Cc)30 D) 32 E) 36 
12. (AC) 1 JAB) 
(DB| 1 (BC) 
IDBI — 10 birim 
IBCI — 16 birim 
lACI — 8 birim 





16 Cc 


olduğuna göre 
â 
A(DBA) kaç birim karedir? 
â)80 B)70 C)60 


D)SO  E)45 





1D 2.C 7.D 


16.C 


3.E 4.D 5.E 6.A 8.C 


15.E 
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Üçgende Alan - XI 











Test 11 


ABC üçgen 
m(ABC) - 909 
(FEJ / (ACI 
IFBI — 3 birim 
IECİ — 2 birim 
Cc 


E olduğuna göre, 


DFE üçgeninin alanı kaç birim karedir? 


ABC üçgeninde 

(DEK (BC| 

A(APE) - 1 birim kare 
A(ABC) — 25 birim kare 
olduğuna göre, 


â 
A(FDE) kaç birim karedir? 


A)3 B)4 C)5 D) 6 E)8 
A ABC üçgen 
(FEJ / (LDJ / (BC) 
lAFI — İFL — İLBİ 


olduğuna göre, 





B Cc 
â 
A(AFE) 
—— — oranı kaçtır? 
A(CDK) 
A) B) ii Cc) > D) 1 E)2 
4 3 2 


G, ABC üçgeninin 
ağırlık merkezi, 
(FEJ / (BC) 

A 2 
A(ABC) - 72. cm 
B olduğuna göre, 


D c 


taralı alanlar toplamı kaç cm? dir? 


A) 48 B) 32 C)24 D) 20 





Geoweri 


Çokgenler - i 








1. 





Düzgün bir çokgenin bir dış açısının ölçüsü x* dir. 


36“ <x<72' olduğuna göre bu düzgün çokgenin 
kenar sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir? 


A)5 B8  O10 Di? E)15 


Bir iç açısının ölçüsü 144* olan düzgün bir çok- 
genin köşegen sayısı kaçtır? 


A) 14 B) 20 Cc) 27 D) 35 E) 44 


Bir iç açısının ölçüsü, bir dış açısının ölçüsünün 
8 katı olan düzgün çokgenin köşegen sayısı ne- 
dir? 


A)86 oO(B)99 C)112 D)128 E)135 


Köşegen sayısı kenar sayısının iki katına eşit 
olan bir düzgün çokgenin, bir dış açısının ölçü- 
sünün bir iç açısının ölçüsüne oranı nedir? 


Dp) 2 g2 
e )— 


1 
A)— B C) — 
) ) 5 


1 
o 4 


Konveks bir çokgenin iç açılarından ikisinin ölçüsü 
150 ve 1309 dir. 


Bu çokgenin diğer iç açıları eş olup herbirinin öl- 
çüsü 1609 olduğuna göre, çokgen kaç kenarlıdır? 


A)8 B)10 C)12 Dia E)16 


Bir düzgün çokgenin kenar sayısı 1 artırılırsa iç 
açılarının toplamı kaç derece artar? 


A)60* OB)120* C)1809 D)240* E)540* 





Ks 


11. 


Köşegen sayısı 5 olan düzgün çokgenin bir iç 
açısının ölçüsü kaç derecedir? 


A) 36 B) 72 C)108 D)144 E)150 


27 elemanı ile bilinen düzgün çokgenin bir dış 
açısının ölçüsü kaç derecedir? 


A)20 B)21 C22 D2 E)24 


Bir konveks çokgen 15 elemanı ile bellidir. 
Bu elemanlardan en az kaç tanesi uzunluktur? 


A) 9 B)8 C)7 D)6 E)5 


Toplam köşegen sayısı, bir köşesinden geçen 
köşegen sayısının 6 katı olan çokgenin bir dış 
açısının ölçüsü kaç derecedir? 


A) 16 B) 24 C)30 D) 32 E) 36 
E D ABCDEF düzgün 
altıgen ve 
ABHG karedir. 
F (e N 
M(BHC) — a ve 
A 
m(ACB) -y 
A z olduğuna göre, 
a 
— oranı nedir? 
y 
A) z B) 1 C) > D) 2 E z 
5 2 2 
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Geometri 





Test 1 
12. E D ABCDEF düzgün 16. A K Şekildeki bir bölümü 
altıgendir. görülen düzgün çokgende 
F G ADI — 12 birim 34, (BK) köşegenlerden 
olduğuna göre, bir tanesidir. 
A 
M(CBK) - y, 
A B A 
Cc mM(ABK) — Xx, 


altıgenin çevresi kaç birimdir? 


A)18 B)24 C)30 D)36 E)48 
13. - N ABCDEF düzgün 
altıgen 
A D ABI — 2 birim 
olduğuna göre, 
B Cc 


AMADE) kaç birim karedir? 

AVİ B2V3 C)3 D)3y3 E)4 
14. A,B,C,D noktaları 
bir düzgün n genin 
ardışık dört köşesidir. 
K, B, D doğrusal 





m(KBA) 2369 
Şekilde verilenlere göre, n kaçtır? 
A)8 B)7 C)6 D) 5 E)4 
15. 





Şekilde düzgün çokgenin (BCJ ve (GFJ kenarlarının 
uzantıları arasındaki açı 84“ dir. 

Bu düzgün çokgen kaç kenarlıdır? 

A) 20 B) 18 


O15 D)12 E10 


1.B 2.D 3.E 4.E 5.E 


15.C 16.D 17.D 18.B 
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x ile y arasında y - 7x bağıntısı bulunduğuna göre, 
bu çokgen kaç kenarlıdır? 


A)6 B) 7 c)8 D) 10 E) 12 


ABCDE düzgün 
beşgen 
ng IEFİ <5 cm 
E Cc IFGI 3 cm 
| olduğuna göre, 
D 
düzgün beşgenin çevresi kaç cm dir? 


A)30 B) 40 C) 45 D) 50 E) 55 


18. Alanı 72/5 cm., bir iç açısının ölçüsü 135* olan 
düzgün çokgenin çevrel çemberinin yarıçapı kaç 
cm dir? 


A)3 B6 C)9 D)12 o E)18 








Geowerri 


1. Bir düzgün çokgenin bir dış açısı, bir iç açısının ir 
ü kadardır. 
Bu çokgenin köşegen sayısı kaçtır? 


A)35 o(B)40 C)45 D)5O E)55 


2. Bir düzgün altıgenin çevrel çemberi ile iç teğet 
çemberinin yarıçapları oranı kaçtır? 


2 1 1 
A)2 B)3 o9)— D— E— 
v8 v3 v2 
3. F ABCDE düzgün 
A 
beşgen 
e B IKFI — IKBI 
IDKI — İKE 
olduğuna göre, 
D Cc 
A 
m(ABF ) - a kaç derecedir? 
A)9 B)12 C)15 D)18 E)20 


4. 17 kenarlı bir düzgün çokgenin bir köşesinden 
çizilen köşegenler çokgeni kaç üçgene böler? 


A)13 B)14 ©)15 D17 E)19 


5. Bir düzgün altigenin kenarlarının orta noktalarını bir- 
leştirdiğimizde yine bir düzgün altıgen elde edilir. 


Büyük düzgün altıgenin alanının küçük düzgün 
altıgenin alanına oranı kaçtır? 


4 43 62 
B) —— Cc) — 
3 5 


Dp” E) 2 
ir ) 








Çokgenler - Il 





6. D L p O merkezli 
ABCDE düzgün beşgeninde 
R 
LERİ — IDLİ olduğuna göre, 
E B 
A 


A 
m(RLO) — a kaç derecedir? 


A)54 (B)6O C)64 D)72 E)80 
7. ” ABCDE düzgün 
beşgen, 
” e Sİ ea irn 
5 M(AFD) - 689 
Cc D 


olduğuna göre, 


A 
m(EDF ) - x kaç derecedir? 





A) 20 B) 24 C) 25 D) 28 E) 30 
8. (ECİ 0 (BD) - 4k) 
ABCDE düzgün beşgen 
olduğuna göre, 
Cc 
D 
A 
m(EKB ) - o kaç derecedir? 
A)120 B)112 C)108 D)90 E) 72 
9. a B ABCDEF düzgün altıgen 
KEDG kare 
—İ F, K, L doğrusal 
F Cc 
olduğuna göre; 
E D 


A 
m(LKG) — x kaç derecedir? 


A) 15 B) 20 C) 25 D) 30 E) 35 
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Geometri 


Çokgenler - il 


Test 2 





10. 


|>X 


A,B,C,D, E, F düzgün bir 
çokgenin ardışık köşeleri- 
dir. m(AKF) — 1409 olduğu- 
na göre, çokgenin köşe- 
gen sayısı kaçtır? 


A)522 B)540 C)594 D)630 E)654 


11. 


ABCDE düzgün, beşgen, 
DCKF kare m(CBP) — x ol- 
duğuna göre, x kaç dere- 
rk (o cedir? 


C 


Şekilde açıların ölçüleri 
üzerine yazılmıştır. 


a* - $* kaç derecedir? 





B)100 C©)110 D0)120 E)130 

ABC... 

düzgün çokgen 
A 

m(EBL) - 549 


olduğuna göre, 





çokgen kaç kenarlıdır? 


A)10 B)12 C)15 D)18 E)24 





14 ABCDEF düzgün 


» EF E 
> altıgenin çevresi 24 cm 
(FHJ 1 (BEJ 
A D 
olduğuna göre, 
B Cc 


IHCI kaç cm dir? 


A)2V7 B)4 026 Dİ E)6 


F E 
15. 
- D 
K B C 
A 
m(KAB) — x kaç derecedir? 
A)120 B)100 C)90 


ABCDEF düzgün 
altıgen, 
(EA N (CB — (K) 


olduğuna göre, 


16 ABCDE düzgün 


: R beşgen, ABFK kare ve 
A, FE G doğrusal 
DG 
Vi GS olduğuna göre, 
A B 


A 
m(DGF) — a kaç derecedir? 


m 


A) 63 B) 81 Cc) 91 D) 102 E)120 


8.C 9g.A 10.C iLE 12.B 13.A 14.A 


Groweri 


Çokgenler - ill 





1. 





Bir iç açısının ölçüsü bir dış açısının 5 katı olan 
düzgün çokgen kaç kenarlıdır? 


A)12 oB)15 C)16 D18 E)24 


n kenarlı bir çokenin üç dış açısı 359, 459 ve 55' dir. 


Diğer dış açı ölçüleri eşit olup tamsayıdır. 12 <n < 28 
olduğuna göre, n kaçtır? 


A) 14 B) 15 C) 16 D) 18 E) 19 


Bir iç açısının ölçüsü 1409 olan düzgün çokgenin 
köşegen sayısı kaçtır? 


A)20 B)24 C)27 D)30 E)32 


Bir köşesinden 7 köşegen geçen düzgün çokge- 
nin bir iç açısı kaç derecedir? 


A)108 B)110 C©)120 D)125 E)144 


Ardışık iç açı ölçüleri bir öncekinden 8“ fazla 
olan sekizgenin en küçük açısı kaç derecedir? 


A)105 B)107 C)110 D)112 E)115 


Bir çokgenin iç açılarının ölçülerinden üçü 809, 1009, 
1209 dir. 


Diğer iç açıların herbiri 1509 olduğuna göre bu 
çokgen kaç kenarlıdır? 


A)6 B)7 (o C)8 D)9 E) 10 





7. Bir konveks yedigenin iç açılarının ölçüleri birer tam- 
sayıdır. 


Bu çokgenin iç açılarından en çok kaç tanesinin 
ölçüsü 150 dereceden büyük olur? 


A)6 B) 5 C)4 D)3 E)2 


8. Enaz 14 kenarı verildiğinde çizilebilen bir çokge- 
nin, çizilebilmesi için en az kaç elemanının veril- 
mesi gerekir? 


A) 18 B)27 Cc) 28 D) 29 E) 32 
D Cc 
9. > (ACI N (BDJ — (P) 
4 Şekilde ABCDE 
E B düzgün beşgen 
A 


A 
olduğuna göre, m(APB ) — x kaç derecedir? 


A)108 B)72 C)6O D)36 E)30 
10. KE ŞekildeC,B,D,E,F 
noktaları düzgün bir 
A<İ çokgenin köşeleridir. 
Eg 


A 
M(EAB) - 459 olduğuna göre, çokgenin iç açıları 
toplamı kaç tane dik açıya eşittir? 


A)8 B)9 C10 Dt E)12 
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Geometri 


11. Şekilde düzgün 
D bir çokgenin bir 

parçası verilmiştir. 

AP M(BAC) - 189 


olduğuna göre, bu çokgenin köşegen sayısı kaç- 


tır? 
A) 15 B) 19 Cc) 28 D) 30 E)35 
F E 
12. ABCDEF düzgün 
altıgeninde 
A E D (AHJ 1 (CEJ 
!AHI -6 cm 
B C 


olduğuna göre, çokgenin bir kenarı kaç cm dir? 
A) 5 B) 4 c)3 D)2 E)1 


13. E D Şekilde ABCDEF 
düzgün altıgen, 
F z E,C,PveA,B,P 
doğrusaldır. 
A 8 B x 
IABI-8 cm 


olduğuna göre, IPBI - x kaç cm dir? 


A)20 B)18 C)16 D)14 &)6 


LA 2.D 3.C 4.E 


15.E 16. E 


Çokgenler - Ili 


Test 3 


14. Köşegen sayısı 20 olan çokgenin bir köşesinde 
en çok kaç tane köşegen çizilebilir? 


A)4 B)5 C)6 D)7 E)8 





Şekildeki ABCDEF düzgün altıgenindeki taralı alan 
7203 cm? olduğuna göre, düzgün altıgenin bir 
kenarının uzunluğu kaç cm dir? 


A)12 oB)14 C)20 D)22 E)24 


16. Kenar uzunlukları eşit olan çokgenler içinde düzgün 
olanının alanı en büyüktür. 


Buna göre, çevresi 36 cm olan bir dörtgenin ala- 
nı en çok kaç cm” olabilir? 


A)25 o(B)386 C)49 Dee E)81 





Groweri 








Çokgenler - IV 
1. n kenarlı bir konveks (dış bükey) çokgen için 7. A ABCDE düzgün beşgen 
aşağıdaki önermelerden kaç tanesi inliki A,FEDveB,F.E doğrusal 
doğrudur? 


i j B E noktalar 
Il İç açılarının ölçüleri toplamı (n — 2) . 1809 dir. 


IFEİ . (BEİ — 12 birim kare 





” n.(n—3) 

i. Köşegen sayısı — dir. olduğuna göre, 
Cc D 

Ili. Dış açıların toplamı 360* dir. 
| G d öl .. .. 360* di 
V. Bir dış açısının ölçüsü z ir. Ç(ABCDE) kaç birimdir? 
V. Köşeleri bir çember üzerinde bulunur. A)15 oOB)103 C)15V3 D)20 oE)20y3 
A)1 B)2 c)3 D) 4 E)5 


8. İçaçılarından üç tanesi 1159, 1259 ve 1359 olan kon- 


N veks çokgenin diğer iç açıları eşit ve 141* dir. 
2. Köşegen sayısı kenar sayısından çok olmayan 


kaç farklı konveks çokgen vardır? Buna göre bu çokgenin kenar sayısı kaçtır? 


A) 1 B)2 c)3 D) 4 E)5 A)8 B)9 ©19 D)11 E) 12 


3. İçaçılarının ölçüleri toplamının, dış açıları ölçüle- | 9- 
ri toplamına oranı 5 olan çokgenin köşegen sayı- 


ABCDE konveks çok- 
sı kaçtır? 


gende verilenlere gö- 
re, y-x farkı kaç dere- 
cedir? 


A) 12 B) 36 C) 54 D) 72 E) 108 





4. Aşağıdakilerden hangisi, bir düzgün çokgenin iç 
açısının ölçüsü olabilir? 


A)152? B)154* C)155* D)1569 E) 1589 e e 


5. Bir düzgün çokgenin bir köşesinden çizilen kö- 
şegenler çokgeni 8 üçgene ayırdığına göre çok- 10. 


enin iç açıları toplamı kaçtır? 
> kağ ABCD... bir düzgün 


çokgendir. A,B, T ile E, 
D,T dğorusal noktalar 
ve m(BTD) — 729 oldu- 
ğuna göre,.bu çok gen 
kaç kenarlıdır? 


A)1440 B)1436 C)1400 D)1396 E) 1300 





6. Çizilebilmesi için en az 15 elemanı verilen kon- 
veks çokgenin kenar sayısı kaçtır? 


A)6 B)8 G10 D1ı2 E14 
A)6 B)7 C)8 D)9 E) 10 
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Çokgenler - IV 


Test 4 





12. 


13. 


14. 


146 


Yandaki şekilde bir 
düzgün çokgenin 
ardışık beş kenarı 
çizilmiştir. A, B, P ve 
F, E, P noktaları 
doğrusaldır. 
M(APF) — 60* oldu- 
ğuna göre, çokge- 
nin köşegen Sayı- 
sı kaçtır? 





A) 48 B) 54 


C) 60 


D) 64 E) 72 


a yer 
ee ger 


A 
mM(CAB) — 9“ olduğuna göre, çokgenin köşegenle- 
rinin sayısı kaçtır? 


A) 54 B) 68 C) 96 D)112 E)170 
ABCDE düzgün 
beşgen 
AEF eşkenar 

A D ” 
üçgen 

p 
B C 
A 
m(EFL) xa kaç derecedir? 
A) 36 B) 48 C) 54 D) 60 E) 75 
A B ABCDEF düzgün 
altıgen ve 
lAFI — 14 birim 
F Cc 5 
olduğuna göre 
E D 
IBE| kaç birimdir? 
A) 20 B) 24 Cc) 28 D)30 E)32 


1G 2.B 4.D 6.D 7.B 


16. E 


3.C 
17.C 


A 


15. E 








ABCDEF bir 

düzgün altıgendir. 
A(EAB) - 32/3 cm” 
olduğuna göre, 


altıigenin bir kenarının uzunluğu kaç cm dir? 


A)2V3 B)4y3 CO)8V3 D)4 E)8 


Şekilde ABCD... düzgün 
çokgenin O merkezli çevrel 
çemberi çizilmiştir. 


(O0BI - 6 cm ve düzgün çokgenin bir dış açısı 30* 
olduğuna göre, çokgenin alanı kaç cm” dir? 


A) 54 B)72 oC)90 D) 99 E) 108 


17. Şekilde ABCD... 
düzgün çokgeninin 
O merkezli iç teğet 
çemberi çizilmiştir. 
m(KCD) - 60* 
IOHI - 273 cm 


olduğuna göre, 





düzgün çokgenin alanı kaç cm dir? 


A) 723 B)36V3 C)24y3 D) 108V3E) 144 


8.A 





Geoweri 


Çokgenler -VV 








Köşeleri bir çember üzerinde bulunan dış bükey bir 
sekizgenin dört kenarının uzunluğu 4, diğer 4 kenarı- 
nın uzunluğu ise 4 5 olduğuna göre, bu sekizgenin 
alanı kaçtır? 


A)102 B)110 C)12 D)120 E)124 


Düzgün bir konveks çokgenin bir iç açısının öl- 
çüsü bir dış açısının ölçüsünün 5 katı ve çevrel 
çemberinin yarıçapı 4 cm olduğuna göre, çokge- 
nin alanı nedir? 


A)24 o B)4y3 C6V3 D)48  E)8V3 
A ABCDE düzgün 
iy 
beşgen 
E B (AFJ 1 (DB| 
o 
D Cc 


yukarıdaki verilere göre, m(BAF ) sa kaç derece- 
dir? 


A)15 B) 18 C)225 D)27,5 E)30 


Bir düzgün onikigenin dış açılarının herbirinin ölçüsü 
1 
z si kadar azaltıldığında yine bir düzgün çokgen el- 


de ediliyor. 


Elde edilen çokgen kaç kenarlıdır? 


A) 14 B) 15 C) 16 D) 18 E) 20 
EDABC... düzgün 
çokgenin ardışık 

E köşeleridir. 

N ii 
M(AEB) - 6 

D Cc 

olduğuna göre, 
A B 


çokgenin köşegen sayısı kaçtır? 


A)288 B)300 C)360 D)400 E)405 








ABCDE düzgün 
beşgen 
MBAF) - 79 
MEAG) - 89 
olduğuna göre, 





x, y ve z uzunlukları için aşağıdaki sıralamalar- 


dan hangisi doğrudur? 
A)z<x<y B)x<z<y 
CO)y<x<z D)y<z<x 


E)z<y<x 


F, D, T doğrusal 
noktalar 
ABCDE düzgün 
beşgen 
m(EDT) - 28* 
M(EAF) - 65» 
olduğuna göre, 





A 
m(AFD) - kaç derecedir? 


A)10 oB)15 CO)25 D)35 E)46 


Şekideki ABCDE... düz- 
gün, çokgeninde 
m(DBC ) — 6* olduğuna 
göre, çokgen kaç ke- 
narlıdır? 





A) 15 B) 20 C)25 D) 30 E)35 
F 
FEABCD... düzgün 
E çokgen 
, A 
130: m(FAD) - 130" 
A D olduğuna göre, 
B Cc 


çokgenin köşegen sayısı kaçtır? 


A)150 B)140 C)135 D)100 E)96 
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Geometri Çokgenler - V Test 5 
ABCD düzgün 14. a B ABCDEF düzgün altıgen 
çokgenin ardışık (CKJ 1 (AD) 

köşeleridir. 
e İMMON , LAKI -9 cm, 
m(AKD) - 84* i 
7 olduğuna göre, 
E D 





olduğuna göre, çokgen kaç kenarlıdır? 


A)12 o B)14 C)15 D)16 E)18 


ABCD dörtgen 

(BE ve (CE) açıortaylar 
m(A) - 1309 

md) - 709 





olduğuna göre, m(CEF) açısı kaç derecedir? 
A)100 B)90 C)85 D) 80 E) 70 


ABCDE... düzgün 
çokgen 

m(APE) - 90* 
olduğuna göre, 





çokgenin köşegen sayısı Kaçtır? 
A) 50 B)45 o(C)40 D)35 E)30 
13. 

ABCDEF düzgün altı- 
gen GHLK kare O, altı- 
genin iç teğet çemberi- 
nin merkezi 

A(GHLK) - 36 birim ka- 
re olduğuna göre, 
A(ABCDEF) kaç birim 
karedir? 





B) 6v3 
D) 483 


Cc) 48 
E) 54v3 


ICKI — x kaç cm dir? 
A)3 Bİ C)4V3 D)sV/6 E)2v6 


15. Çevrel çemberinin 


merkezi O olan düzgün 


6 D sekizgende (OKJ L(ABJ| 
(AKI — IKBI — 3 birim 
— S olduğunagöre, 
A B 


A(OKD) kaç birim karedir? 
A)4 B) 4/2 
D)3 4: y2 


0 44y2 
E342y2 


16. 


ABCDEF düzgün altı- 
genin çevresi 48 cm dir. 
Bu şekilden taralı alan- 
lar kesilerek bir rüzgâr 
gülü oluşturuluyor. 





Oluşan rüzgâr gülünün alanı kaç cm? dir? 


A)48/3 B)24/3 C)16V3 D)8V/3 E)6V3 














Geowri 


Dörtgenler - i 





Şekildeki ABCD 
dörtgeninin iç açıları 
m(Aâ) —2x—20* 
m) —Xx 

mO) -x415 

md) zXxş$40* 





olduğuna göre, x kaç derecedir? 


A) 55 B) 60 C) 65 D) 70 E) 75 


2. Şekildeki ABCD dörtgeninde 
A (BF ve (DE) açıortaylardır. 

m(DEF) - 25* 

m(O) — 50” olduğuna göre, 


D Cc 


m(A) kaç derecedir? 
A) 150 


B)120 C)100 D)70 E) 60 
Şekildeki dörtgende 
(AE) ve (BE) açıortaylar, 
MADO) - 110* 
m(DCB) — 106“ 





olduğuna göre, M(AEB)  x kaç derecedir? 
A)106 B)108 C)110 D)120 E)144 


Şekildeki 

ABCD dörtgeninde; 
(AC) 1 (BD) dir. 
IDCI 9 cm, 

IABI 8 cm 

IBCI < 10 cm 

IDE! 6 





olduğuna göre, 


IAE| - x kaç cm dir? 
A)2 B)3 C03yY/5 D)SN3 E)4 








6. 


li 


B, O, D doğrusal 
ABCD konveks 
dörtgendir. 

IDOI — 6 cm, 

I(OBI — 24 cm 
ABCD dörtgeninin 
alanı, 

ACD üçgeninin alanının kaç katıdır? 


A)3 B) 4 C)5 D) 6 E) 12 
Şekildeki dörtgende 
D Cc â 
DE M(ADB — 4S, 
â 
mM(DEC) - 3S, 


â 
A(CEB) - 6S ve 
A 
B A(EAB) - 8 birim kare 


olduğuna göre, A(ABCD) kaç birim karedir? 

A) 21 B)24 o(C)30 D)356 E)40 

(iH) 1 (CB), 

(iHJ 3 cm, 
A(ABCD) - 36 cm? 





Yukarıdaki şekilde ABCD dörtgeninin açıortaylarının 
kesim noktası | olduğuna göre, bu dörtgenin çevre- 
si kaç cm dir? 


A) 16 B) 20 C) 24 D) 28 E)32 
Şekildeki ABCD 
dörtgeninde, 
K,LM, N kenarların 


orta noktasıdır. 





JACI #IBDI - 24 cm 


dir? 
A) 18 


B) 24 


C) 25 














Geometri Dörtgenler - 1 Test 1 
9. A ABCD dörtgen 13. A ABCD dörtgen 
K, L, M, N bulundukları 4 3 (ABJ L (AD), 
kenarların orta noktalarıdır. IAEİ — |ECİ, 
LACI - 10 cm z D. ŞaBisdcm, 
) IBDI - 8 cm IADI - 3 em dir. 
M(KNM) — 80* e 


Yukarıdaki verilenlere göre, KLMN dörtgeninin 
alanı kaç cm dir? 


A)10 B)15 C)20 D24 E)27 
10. e ABCD dörtgen 
P De LALI — Cİ, 
IBFI — IFDI, 
/AE| — (EDİ, 
E ii IBKI — IKCI, 
IABI —7 cm, 
IDCI <6 cm 
A 7 cm B 


olduğuna göre, 


EFKL dörtgeninin çevresi kaç cm dir? 


A) 12 B)13 C)14 D) 15 E) 16 


Şekildeki ABCD 


11. 
dörtgeninde E ve F 
bulundukları kenarların 
5 orta noktalarıdır. 
ç IACI LIBDI. 
IACI — 16 birim, 
F (BDI — 30 birim 
B 


olduğuna göre, 


IEFI kaç birimdir? 
A)138 (o B)15 
12. 


C)17 D) 20 E) 23 


DP 6. Ç 


Yandaki ABCD dörtgeninin 
kenarlarının orta noktaları 
E, F, G, H noktalarıdır. Tara- 
lı bölgelerin alanları toplamı 
7 birim kare olduğuna göre, 
A(ABCD) kaç birim Kare- 
dir? 





D)35 OE)42 


Yukarıda verilenlere göre, A(ABCD) kaç em? dir? 
A)6 B)i2 C)18 D) 24 E) 36 
14. ğ Şekildeki ABCD 
dörtgeninde, 
|ACI - 16 cm ve 
IBDI — 12 cm dir. 
m(CBD) — 85* ve 
m(ACB) - 65“ 


olduğuna göre, ABCD dörtgeninin alanı kaç cm? dir? 
A) 48 B) 483 C)64 D) 72 E) 84 
15. ABC herhangi bir 
üçgendir. 
IBE| — IEAJ, 
y 5 LADI - IDCI, 
IKEI < 2/3 birim, 
IKDI 6 birim ve 
m(EKD) - 60* 
olduğuna göre, 


A(AEKD) kaç birim karedir? 


A)8 B)9 C) 14 D) 16 E) 18 


16. ABCD dörtgeninde; 
M(DAB) - 90* 
(DBİ 1 (ACI, 

ADI - 4 cm, 
A(ABCD) - 36 cm” 
IHCİ — 21AHI 


olduğuna göre, 





Dörtgenler - Il 








ABCD dörtgeninde | 5. ABCD dörtgen 
m(ABC) > 909 


M(AED) - 90* 


(AE ve (BE açıortay 


A 
M(ADC) — 1129, 





Ni m(BAC) — 30“ 
m(BCD) — 1189, IBCI 2cm 
IDCI <3 cm 
vea—b- 59 olduğuna göre, mABC) kaç derece- ADI —x 


dir? 


A) 50 B)6O0 C)70 D) 80 E) 90 





Şekildeki verilere göre, IADI — x kaç cm dir? 
AVTO BVTÜİ OYB DVİ5 EVİ? 





2. ABCD dörtgeninde 
© 6. ABCD herhangi bir 

ICF ve (AE açıortay, 

A dörtgendir. 
mM(ADC) — 969, A A 

A m(ADB) - m(CDB) 
M(ABC) - 80" ve 

A A JADI - 12 birim, 
mM(AFE) —- 3.m(ECB) 

IDCI — 8 birim, 


olduğuna göre, 





A 
m(EAD) kaç derecedir? 
3IBE| - 4IEDİ ve taralı bölgenin alanı 36 birim kare 


A)50 B)s2 C)56 D)58 E)60 olduğuna göre, A(ABCD) kaç birim karedir? 
A)105 B)96 C)95 D)90 E)85 
3. A ACE ikizkenar dik üçgen, KLMN 


(ABCD) dörtgeninin 
kenarlarının orta noktaları 
IKNI — 2 cm, 

IKLI 4 cm ve 

mNKL) - 609 olduğuna göre, 


Se v ABC eşkenar üçgen 


olduğuna göre, 
eş 


B Cc 





A 
m(AEB ) - a kaç derecedir? 
A) 12 B) 18 Cc) 24 D) 30 E) 36 


4. ABCD dörtgeninde IKMI kaç cm dir? 
C  JACI-8em, AV BW? 23 D)3Y2 Ea? 


e b 6 cm ve 
A 
olduğuna göre, 


A(ABCD) kaç cm” dir? Taralı alanlar toplamı 8 birim kare olduğuna gö- 
A) 16 B) 12 c) 10 D)8 6 re A(ABCD) kaç birim karedir? 


A)30 OB)32 C)86 D)48  E)64 


K,L,M, N noktaları 
bulundukları kenarların 
orta noktalarıdır. 
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Geometri Dörtgenler - Il Test 2 
9. ABCD dörtgeninde ABCD dörtgen 
K K, L noktaları bulundukları LABI <3 cm 
D eri ii IBCI > 6 cm 
a noktal : 
enarların o oktalarıdır. CDİ - 7 cm 
!ACI - 10 cm, IDAl «- 4 cm 
A L B : ön 804 
IBDI - 24 cm olduğuna göre, M(BAD) - 90 


IKLI uzunluğu kaç cm dir? 
Cc)30 


A) 13 


B) 26 


10. 





D) 32 


E) 39 


ABCD dörtgen, 


A 
m(O) — 909, 
IABI-6 cm, 
IBCI-2 cm, 


MA) — m(B) — 609, 


Verilere göre, IDA! — x kaç cm dir? 


A) 4 B)5 C)4V2. D)6 E) 3 
11. Şekildeki ABCD 
A ” Ğ dörtgeninde 
5 (ACI 1 (BDJ 
5 (ABI - 3 birim 
8 
n IBCI 4 birim 
Gc ICDI - 5 birim 


IADI — x kaç birimdir? 


olduğuna göre, 


A) 4/3 B2/0 C)V35 D)2Y6 EŞİ 


12. 


65 27C 


N 


ABCD dörtgen, 


MA) — MO) - 909, 


LADI - 6/3 cm 
IBCI 2 cm, 


Verilere göre, |ABI — x kaç cm dir? 


A)8 B)9 Cc) 10 


D) 12 


14. 


Yukarıda verilen ABCD dörtgeninin alanı kaç cm” 


dir? 


A)9(2 4 v5) 
D)3(1 43) 


D 


B)6(14vV6) C)5(24v7) 

E)2(3 4/3) 
Şekilde, ABCD 
dörtgeni deltoid, 
IDE!—-5 cm, 
ABI - 20 cm, 
ve İCDI — 13 


olduğuna göre, 


A(ABCD) kaç cm? dir? 


B) 252 C)260 


D)264 E)300 
Şekilde 
ADI — IDCI 10 cm, 

“ |ABI-1BCI- 12cm 


ve İDE * IBEİ - 172 cm olduğuna göre, !ACI kaç 


A) 250 
D 
10 
A 
12 
B 
cm dir? 
A) 10 





B) 12 


C14 D16 E)18 


Şekildeki ABCD dört- 
geninin alanının a ve 
b türünden değeri 
aşağıdakilerden han- 
gisidir? 








1. ABCD dörtgen 
m(CEB) - 30* 
lACI — 6 birim 
IDB! — 10 birim 





olduğuna göre, 
A(ABCD) kaç birim karedir? 
A) 15 B)20 oC)25 D) 30 E) 40 
2. Şekildeki ABCD dörtgeninde 
(AE ve (BK) açıortayıdır. 
m(BKE) 2 125 
m0) za 


m0) -b 





a—bz 30 olduğuna göre, a kaç derecedir? 





A) 80 B) 75 Cc) 70 D) 60 E) 40 
3. Şekildeki 
ABCD dörtgeninde 
(AE| ve (BEJ 
açıortaylardır. 
m(ADC) 1009 
m(DCB) z 1309 olduğuna göre, m(AEB)  x kaç de- 
recedir? 
A) 10 B) 25 C)35 D) 50 E) 65 
4. D ABCD bir dörtgen 
15 Oo (ABI 1/8C) 
20 © JADJıJCDj| 
X |ABI—24 birim 
£ 54 8 O İADI-20birim 
ICDI — 15 birim 
IBCI — x 
Verilere göre, x kaç birimdir? 
A)7 B) 9 Cc) 10 D) 11 E) 13 








Dörtgenler - Ili 


ABCD dörtgen 

(ACI ve (BDJ köşegen 
A 

AABE) - 2 cm? 


di wer D A(BEC) <3 cm? 


c 


AECD - 12cm? olduğuna göre, MAED) kaç cm?” dir? 
A)6 B)7 Cc)8 D) 9 E) 10 
Şekildeki 

ABCD dörtgeninde 
(AD) 1 (DC) 

(ABJ 1 (BC) ve 

IKAJ — IKCI dir. 
lACI - 20 cm ve 





IBDI — 16 cm olduğuna göre, A(DKB) kaç cm? dir? 
A) 15 B) 24 C)30 D) 36 E) 48 
7. ABCD dörtgeninde 
(ACI 1 (BDJ 
ABI — 5 birim 
ADI — 2 birim 
IBCI - 6 birim 


olduğuna göre, 





ICDI < x kaç birimdir? 

AV? By OyT3 DYI5 Eyvİ? 
8. (ABJ 1 (BC) 
(BC) 1 (CDJ 
(CDJ 1 (DEJ 
ABI — IDE — 5 birim 
IBCI - 3 birim 
ICDI — 4 birim 





Verilere göre, x kaç birimdir? 
A) M5 B) 15 
D) V155 


GC) 145 
E) V165 
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Geometri 


9. A ABCD dörtgen 
4 
a (AC) ve (BDJ köşegen 

A 

BG m(BAC) — 109 
D A 

M(ABD) - 509 

IACI < 6/3 birim 
— IBDI - 8 birim 


olduğuna göre, 
A(ABCD) kaç birim karedir? 
B) 30 


A) 15 C)36 D) 45 E) 55 


ABCD dörtgen 
(BE) /1CD| 

İAEl - 6/3 birim 
lACI — 8 birim 
olduğuna göre, 





A(ABDE) kaç birim karedir? 


A) 84 B)72 ©)48 D) 36 E) 24 
A 
11. ABC üçgen 
MADO) - 60 
AE - 2V3 birim 
!BCI — 12 birim 
7 olduğuna göre, 
B D Cc 
A(ABEC) kaç birim karedir? 
A)6 B)6V3 C)12 D)123 E)18 
12. ABCD dörtgen 
K,L, M orta noktalar 
(KU /INMJ 
AAKL) — 2 birim kare 


A 
A(DLM — 7 birim kare 

A 
A(CMN) - 8 birim kare 





olduğuna göre, 


Taralı alan kaçtır? 


A) 18 B) 20 C)21 D) 23 E) 25 
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Dörtgenler - Ill 





Test 3 


ABCD dörtgen 
m(FKE) - 1209 
IKEİ 10 birim 
IKFI — 4 birim 





E, F, K orta noktalar olduğuna göre, A(ABCD) kaç 
birim karedir? 


YA a in C) 503 D)6OW3 E)80v3 


KA ABCD dörtgen 


IKLI # İLMİ 12 cm olduğuna göre, IACI # IBDI top- 
lamı kaç cm dir? 


A) 12 B) 18 


K,L, M, N orta noktalar 


Cc) 20 D) 24 

ABCD dörtgen 
E, F, K, L orta noktalar 
A(AEF) 


E) 36 


6 birim kare 


A(CLK) — 4 birim kare olduğuna göre, A(ABCD) kaç 
birim karedir? 
A) 10 B) 20 C) 40 D) 60 E)80 
16. > ABCD dörtgen 
12 a 
9 m(A) - 90“ 
B D (ABI - 9 birim 
ADI —- 12 birim 
13 14 
IBCI — 13 birim 
C 


IDCI — 14 birim olduğuna göre, A(ABCD) kaç birim 
karedir? 


A)138 B)140 C)142 D)144 E)146 








Dörtgenler - IV 








ABCD dörtgen , 
m(DAK) > m(KAB) 
M(DÇF) - m(FCB) 
m(ADC) — 1109 
m(FEK) — 1609 





A 
yukarıdaki verilere göre, m(ABC) — a aşağıdakiler- 
den hangisi olabilir? 


A) 50 B) 55 C) 60 D) 65 E) 70 
A 
D ABCD dörtgen 
0 
m(BDA) - 40* 
m(CAD) - 20* 
8 a z ACI < 10 cm 
Cc 
IBDI - 12 cm yukarıdaki verilere göre, 
ABCD dörtgeninin alanı kaç cm? dir? 
A)20/3 B)24y/3 C)30OY3 D) 48 E) 60 
ABCD dörtgen, 
IBEİ — İEDİ 
(ABJ 1 (AD) 
B D (BC). (CD) 
m(CAE) - 20* 
C 
A 
verilere göre, m(AEC ) kaç derecedir? 
A) 120 B)130 C)140 D)150 E)160 
a AR (CBI 1 (ABI dir. 
E ç IDEIZIABI—-3cm 
IDCI 2 cm 
a 4 /AEİ 7cm 
A 3 B 


IBCI - 4 cm olduğuna göre, !ADI nin değeri aşağı- 
dakilerden hangisi olabilir? 


A3  B4 (6 DI EB 








© 





ABCD dörtgen 
E, F, G orta noktalar 


(EFJ 1 (EGİ 
D İEFİ-6cm 
IEGİ - 8 cm 


olduğuna göre, A(ABCD) kaç birim karedir? 


A)24 B) 36 C) 48 D) 60 E) 96 
A ABCD dörtgen 
> (ACI 1 (BDJ 
IACI — 24 cm 
B D 
IKLI < 15 cm 
L 
(e 
olduğuna göre, IBDI < kaç cm dir? 
A) 10 B) 12 C) 14 D) 16 E) 18 


ABCD dörtgen 
E ve F bulundukları 
köşegenlerin orta noktaları 
7 z (CDJ 1 (DAJ 
(BCJ 1 (BAJ 
© ICA — 20 birim 


IBDI — 16 birim olduğuna göre, IEFI — x kaç birimdir? 


A)6 B)8 C10 D12 E)14 
Ni < Şekildeki ABCD 
? x dörtgeninde, 
K L 

IDEİ — IEBİ 
2 9 JAFI — ICİ 

olduğuna göre, 
A B 


ICLI — x kaç birimdir? 
A)3 B)4 C)5 D)6 E)7? 


155 








Geometri 


9. 


A 
E F 
B D 
L 
Ğ 


"Dörtgenler - IV Test 4 
ABCD dörtgen 13. A ABCD dörtgeninde 
E, FE, K, Lorta nokta (BAJ 4 (AD) dir. 
A(AEF) - 3 birim kare LABI - IBCI < 5 em 
D IADI-2 cm 
8 ACI - 6 cm 
olduğuna göre, 
(0) 


A(KCL) — 2 birim kare olduğuna göre, A(EBKLDF) 


kaç birim karedir? 
A)6 B) 9 


10. > 
13 
GC A 
B 


C) 12 


D) 15 E) 18 
ABCD dörtgen 

ACI ve IBDI köşegen 
İDEİ — IDAİ — 13 birim 


IECİ — 5 birim 
lAE| — 10 birim 
IEBİ — 26 birim 


olduğuna göre, A(ABCD) kaç birim karedir? 


A) 170 


11. A 
B D 
L 
c 


B)190 C)220 


D)250 E)270 
ABCD dörtgen 

K iç açıortayların 

kesim noktası 

(CD) 1 (KUJ 

A(ABCD) - 42 birim kare 


IKLI — 3 birim olduğuna göre, Ç(ABCD) kaç birimdir? 


A) 14 
12. 


B) 16 


A 


ZN 


IECİ — x kaç birimdir? 
A)V2 Bİ 


& 


Cc) 28 


Cc) v5 


D) 42 E)84 
ABC üçgen 
(AHI 1 (BCJ 
lABI — 6 birim 
!ACI — 5 birim 
(BE! — 4 birim 
olduğuna göre, 


DV? EYT 
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ABCD dörtgeninin alanı kaç cm? dir? 


78 9 79 79 79 
e leş O 
A 
14. z (ABJ 1 (BCİ 
A (ABI / IDE) 
12 D (AEJ /(DCJ 
lABI — 12 birim 
IBC! — 15 birim 
B 15 Cc 


IEDİ — 4 birim olduğuna göre, Ç(ABCDE) kaç birimdir? 
B) 51 


A) 52 





olduğuna göre, IOHI kaç cm dir? 


A) 12 B) 10 


16. D 
15 
20 Cc 
Xx 
A 24 B 


olduğuna göre, IBCI — x kaç birimdir? 


A)3 B)4 


Cc) 50 D) 48 E) 45 
(AC) 1 (BD| 
(OH L (ADI 
m(ABC) - 159 
(ABJ - 6V5 cm 
(BCJ <2 cm 
(CDİ - 20 cm 
c)8 D) 6 E)4 
ABCD dörtgen 
(ADJ 1 (CDJ 
(ABI 1 (BCJ 
(ADI — 20 birim 
IDC! — 15 birim 
(ABI — 24 birim 
C)5 D)7 E)8 





Dörtgenler - V 











Şekildeki ABCD 5. A ABC üçgeninde 
dörtgeninde; (AHJLIBCJ 
m(EKB) - 509 z ABI - 6 cm 
mDCB) > 110 ACI < 9 cm 
m(ADC) - 140 AN IDCİ < 36 em 
M(EAB) - m(CBK) 4 - olduğuna göre, 


olduğuna göre, 
IBDI - kaç cm dir? 


A)3 B)2/3 C)3V3 DB EM? 


A 
m(DAB) kaç derecedir? 
A) 55 B) 57 C) 60 D) 65 E) 70 


6. Şekilde ABCD dörtgen 


Ç 
— A(DKC) > 18 
2. ABCD deltoid; o. A(DKA SA 
p B (DHJLJABI ü z g A(KAB) - 10 cm? 
(FB) ABİ m olduğuna göre, 
(4 NAEİ-İFEİ 
lADI - 12. cmdir. A 
A(CKB) kaç cm” dir? 
A 


A)36 B)32 o C)28 D) 24 E) 20 
Verilenlere göre IBFI kaç cm dir? 


A)sVİ B)4V3 O)S5V3 DEVİ E)W3 


A |) 
3. NK ABCD bir dörtgen 
. IAEl-2 cm 
IECI 8 cm 
olduğuna göre, 
B 
IADI # ABI toplamı kaç birimdir? 


ABCD dörtgeninin alanı, ABD üçgeninin alanının A) 42 B) 38 Cc) 32 D) 28 E) 24 
kaç katı olur? 


A)3 B4 ©5 D) 9 E) 16 


Yandaki şekilde 
M(A)— m(B) - 60* 
(BCJLJDCJ 

IBCI — 12 birim 





8. ABCD dörtgeninde; 
m(CDA) — 90“ 
4. kil A 

ekle 19 m(ABC) - 60* 


D 
(ACJLJBD| >D - 
IDCI — 4 birim g<j60 ABI — 10 birim 
IBCI — 1 biri IBCI — 12 birim 

— 1 bir 
i ü nl 8 Dci<6birim 
(ABİ — 7 birim 
Cc 
B 


IADI - kaç birimdir? 


JADI — kaç birimdir? 
A)v22 B)2y22 C)sy22 D)4y22 E)Sy22 


A) 4 B)5 6)6 D)7 E)8 
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Geometri 


Dörtgenler - IV Test 4 





A 
9. p Şekilde ABCD dörtgen 
m(BCD) — 90“ 
g 15 lABI — 14 birim 
ICDI — 12 birim 
: ADI > 15 birim 
C 12 D 


Buna göre ABCD dörtgeninin alanı kaç birim ka- 


redir? 
A) 84 B) 86 C) 96 D)114 B)112 


noktaları ABCD 





K rıdır. 
IKNI — 4 birim 
IKLI > 6 birim 
A L g MNKL) - 1209 


olduğuna göre, IKMI kaç birimdir? 
A)2 B)7 O2X/5 DAY? E)3V5 


Şekilde K, L, M,N 


Şekilde ABCD 


13. A 
dörtgeninin alanı- 
$ D nın en büyük ol- 
A ması durumunda 
B 12 
5 IADI kaç cm olur? 
C 


A)13 B)6VS5 C63 Di? BSVy3 


ABCD dörtgeninde 
LABI — ADI 

IBCI — IDCI 
M(CAD) - 289 
m(BCA) - 50* 
olduğuna göre, 





dörtgeninin kenar- 
larının orta noktala- 


A 
m(ADC) kaç derecedir? 
A)100 B)102 C©)112 D)116 E)120 


A 
15. E ABCD deltoittir. 
11. v ö ABCD dörtgeninde LACI < 12 birim 
K, LLM, N bulundukları 5 IBDI - 16 birim 
>< N all orta noktala- B  |AEI-IEBİ 
N LACI - 7 birim P IDFI — IFCİ 
IBDI - 9 birim 
C 


IEFİ — x kaç birimdir? 


olduğuna göre, KLMN dörtgeninin çevresi kaç br 


dir? 
A)8 B) 10 C) 12 D) 14 E) 16 


2. Sp 


w 
o 


ABCD dörtgen 


zZ 


w 


KLMN dörtgeninin çevresi kaç birimdir? 
A) 14 B) 16 C) 18 D) 20 E) 22 





1.C 2.B 3.C 4.E 5.A 6.B 
15.C 16.D 
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A) 6 B)8 C) 10 D) 102 E) 10y3 


A 

K ve M köşegenlerin 16. ABI — |ADI 

li bet BCI - ICDİ - 4V2 cm 

SE LACI - 21D 
LO İNDİZİNAİ id 2l i 
!ABI — 12 birim B p o Olduğunagöre 
- IDCI — 8 birim 
12 

Cc 


IADI kaç cm dir? 
A)/10 B)2y/10 C)3y/10 D)4y/710 E)5vV10 





VE BB 9D 10D ME 120 13B e 





Geoweri 





1. Şekilde; ABCD 
D c paralelkenar, 
N (AE| — IEBİ — IDEİ dir. 
A 
m(CDB) - 369 
e E B olduğuna göre, 


A 
m(A) — x kaç derecedir? 


A) 54 B) 56 Cc) 58 D) 60 E) 64 
2. Şekildeki ABCD 
D Cc paralelkenarında 
4 


mDAC) - 75, 
mDCA) & 55* ve 
M(AEC) - 30* 
C,B, E doğrusal 
olduğuna göre, 


A 
m(BAE ) açısının ölçüsü kaç derecedir? 
A) 10 B)15 C)20 D) 25 E) 30 


3. E C Şekildeki ABCD 
paralelkenarında 
1BCI — ICE| 

4 —. m0) > 150* 


olduğuna göre, 


A 
m(ABE ) — x kaç derecedir? 
A) 25 B) 45 C)55 D) 65 E) 75 


4. D Ee Cc ABCD paralelkenarında, 
(AE), A açısının açıortayıdır. 
(EBJ 1 (ABI, 
ei — ö 
7, . m/(EAB) - 30 


IECI < 2 cm olduğuna göre, 


IDEI kaç cm dir? 


A)2 2 g3 D 2 E)4 
e ) Lie ) 








Paralelkenar - Eşkenar Dörtgen - | 


ABCD paralelkenar; 
taralı bölgenin alanı 


15 cm? olduğuna göre, 





A F B 


A(ABCD) kaç cm? dir? 
A)30 B)45 C)J5O D)55  E)60 


6. Şekilde ABCD paralelkenar, 
D C (AE ve (BE açıortay 
İADI — 8 birim, 
ai (EHİ - 8 birim, 
> IN (EH) 2 JABJ 


olduğuna göre, 


(ABCD) paralelkenarının alanı kaç birim karedir? 
A) 24 B)380 oC)36 D) 48 E) 60 


c ABCD paralelkenarında 


UY (ADI 1 /BDJ 


IDEJ 1 (AC) 
lAE| — |EBİ 
IOCI - 6y/2.cm 


O köşegenlerinin kesim noktası olduğuna göre, IDCI 
kaç cm dir? 


A)10 B)12 C)14 D)16 E)20 
8. D c ABCD paralelkenar 
lABI - 9 cm 
7 iBCI-7cm 
A 9 B IBDI 8 cm 


Yukarıdaki verilere göre ACI kaç cm dir? 
A) 1 B) 12 C)13 D) 14 E) 16 
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Geometri Paralelkenar - Eşkenar Dörtgen - | Test 1 








9. D C€ ABCD paralelkenar 13. 
IDHI - 4 cm Şekildeki ABCD para- 
(ADI 1 (DFİ lelkenarının (DCJ ve 
(ABJ kenarları 6'şar eşit 
A H B F (DH) L(AF| parçaya (ayrılmıştır. 
IDE| < 4JEFİ (ABCD) paralelkenarı- 
nın alanı 120 birim kare 
A(ABCD) - 32 cm” olduğuna göre, taralı 
alanlar toplamı kaç bi- 
rim karedir? 


Yukarıdaki verilere göre, IHBI kaç cm dir? 


A)3 B) 4 C)5 D)6 E)7 
A) 13 B) 15 Cc) 20 D) 26 E) 30 


10. : - ABCD paralelkenarında 
!AFI — IFDI, Şekilde ABCD paralelkenar, 
F lAE| — IEBİ, P herhangi bir noktadır. 


A 
(ED! < 20 cm olduğuna göre, A(DPC) — 18 birim kare, 
A 
A(CPB) - 10 birim kare 
A 
INE| kaç cm dir? A(APB) - 4 birim kare 


A)15 oB)14 C)13 D)12 Eti 





11. ABCD paralelkenar, 
: olduğuna göre, (ADP) üçgeninin alanı kaç birim 
D E ç (DH 1 (BCİ dir. karedir? 
BER birim ve A)10 B)i2 C)14 D)16 E)18 
A(AEB) — 24 birim kare 





ABCD eşkenar dörtgen 
A B olduğuna göre, > a 


(BEJ 1 (AD| ve 
IDHI kaç birimdir? 

A)5 B)6 C)7 D)8 E)9 
Şekilde; 






C 
5 ABCD paralelkenar, A A 
-20 Ö A öl- 

İyelik bül dil m(BEC) 20 olduğuna göre, m(AFB ) açısının ö 
çüsü kaç derecedir? 


kenarların orta noktalarıdır. A)100 B)110 C)115 D)120 E)125 


Taralı bölgenin alanının paralelkenarının alanına 16 
oranı nedir? 


. Çevresi 20 cm, alanı 24 cm? olan eşkenar dörtge- 
nin köşegenlerinin uzunlukları toplamı kaç cm 
1 4 3 2 3 dir? 
A)— B— ©— DD E— 
2 5 4 3 5 A 12 B)14 C16 018 EB24 





Groweri 


Paralelkenar - Eşkenar Dörtgen - Il 





1. Şekildeki paralelkenarda 
C 
(AEJ açıortaydır. 
A 
m(CDF) — 259, 





A 
m(DCF) — 809 olduğuna göre, 


A 
m(AEF ) - x kaç derecedir? 


A) 85 B)95 (C)105 D)110 E)115 
2. 5 6 Şekildeki ABCD 
paralelkenardır. 
F IBE! — IBCI, 
(Ss 4 lAE| — IEFİ 


A 
m(DCE) — 40* olduğuna göre, 


A 
m(CEF) — x kaç derecedir? 
B) 110 


3. 
D ç 
A OH B 


IBCI kaç cm dir? 


A) 100 C)120 D)1380 E)140 


ABCD paralelkenar, 
(DHI 1 (ABI, 

A A 
M(DAC) — 2.m(CAB) 
ve İECİ — 12cm 


olduğuna göre, 


A)6 B)8 c)9 


4. 
K D Cc 
Pİ 
A B 
IEBI < x kaç cm dir? 
A) M3 B)3V2 O)2.3 DV 


D)6GVZ E)6V3 


ABCD paralelkenarında, 
IKFI — İFEl 3 cm, 


olduğuna göre, 


E) v2 








5. D ç ABCD paralelkenar, 
Z 7 
3 IDN| ve (CKJ 
X açıortaydır. 
A N4 B IBNI — 4 birim, 
IDKI — 5 birim, 


IKCI —1 2 birim olduğuna göre, 
IBCI — x kaç birimdir? 


A) 10 B) 9 C08 . D)6 E)5 


6. Şekilde; 
ye ER G  (AB)Y(CD,, 
(ADI / IBC), 
İDE! - 3. VECİ 


>» 
w 


1BDI - 28 cm olduğuna göre, 
IEBI kaç cm dir? 


A) 12 B) 13 C) 14 D) 15 E) 16 
7 c ABCD paralelkenar ve 
A ICFI — ICBI - 12 cm dir. 
ICE! - 15 cm olduğuna göre, 
A B 


IAE| kaç cm dir? 


A) 10 B)9 c)8 D)7 E)6 


A(FEC) - 3 birim kare 
olduğuna göre, 
A(ABED) kaç birim karedir? 

A) 25 


B)27 o C)30 








Geometri 


€ Şekilde ABCD paralelkenar 


. Dp, E | 
öz IDEI — (ECİ, 
. (OK! — 2 cm olduğuna göre, 


A B 





IACI köşegen uzunluğu ne kadardır? 
A) 12 B) 10 c)8 D)7 E)6 


ABCD paralelkenarında 


10. E P 
D E.6 C mEAF) -m(FAB) 
(EF) L (AE), 
5 lEFI — 4 birim, 
IFCI — 6 birim, 
A B 


IBCI — 5 birim olduğuna göre, 


A(ABCD) kaç birim karedir? 


A) 44 B) 45 Cc) 48 D) 52 E) 54 
11. 
D E ç Yandaki şekilde ABCD 
Nİ bir paralelkenar ve 
(AE)J, (DEJ sırasıyla A ve 
D açılarının açıortayları- 
b dır. E noktasının IDCJ 
A zem OB kenarına uzaklığı 4 cm, 
ABI - 12 cm olduğuna 
göre, paralelkenarın 
alanı kaç cm? dir? 
A) 98 B) 96 Cc) 84 D) 72 E) 64 
12. ? £ “ ABCD paralelkenarında 
e (AEJ açıortaydır. 
, NEF LİBOİ, 
ICFI — 1 birim, 
A 7 B 
IBFI — 4 birim, 


LAB! — 7 birim olduğuna göre, 


A(ABCD) kaç birim karedir? 


35v3 


3 
Ap —. B) 18v3 Ge e 
2 2 


D) 193 E) 20v3 








Paralelkenar - Eşkenar Dörtgen - Il 


NwE 2C 3A 4B 5B &E 7.B 
15.D  16.E 


Test 2 


13. Dp C Şekilde, 

(AE)| ve (BE) açıortay, 
F 4 (EB! — 5 birim, 

JAE| — 12 birim, 


JEHI < 3 birim olduğuna göre, 


ABCD paralelkenarının alanı kaç birim karedir? 


A) 77 


B) 88 Cc) 99 D) 101 E)113 
Şekilde ABCD 
paralelkenardır. 


IDCI, 6 eş parçaya 





ABI, 5 eş parçaya 
ayrılmıştır. 


A(OEF) -81 cm? olduğuna göre, A(OKL) kaç cm” dir? 


A) 21 B) 25 C) 27 D) 81 E)82 
D 
15. ABCD eşkenar dörtgen 
lAEİ — IEBİ 
IEGİ:Xx42, 
A GC 
IGCI - 3x 41, 
E IACI — 16 birim 
olduğuna göre, 
B 
IDBI uzunluğu kaç birimdir? 
A) 24 B) 26 Cc)32 D) 36 E) 38 
16. R R (CEJ 1 (DAJ 
8 ILA| — |JABI 
ICBI 8 cm 
Ü A B 


olduğuna göre, 


Şekildeki ABCD eşkenar dörtgeninin alanı kaç 
cm? dir? 


A) 16 B) 20 C) 163 D)20 E) 32/3 


Geoweri 


Paralelkenar - Eşkenar Dörtgen - Il 





ç ABCD paralelkenarında 


1. B ” 
vY JADI-IDEİ 
A 
s(G) — 70* olduğuna göre, 
A B 


A 
S(EAB ) kaç derecedir? 


A)25 (o B)30 


C35 D)40 E)50 


Şekilde ABCD 
paralelkenardır. 
(ABI — EDI, 
(EBJ 1 (BCJ 
mâ) -409 





olduğuna göre, 


A 
m(DCE ) kaç derecedir? 
A) 15 B)20 C)25 


3. are paralelkenar, 
m(AEB) - 35», 
C IDAI-IDEJ, 
IDBI — IBAİ 


A 
Verilere göre, m(CDB ) — x kaç derecedir? 
E) 40 


A) 60 B) 65 


C) 50 D) 45 


ABCD paralelkenar 
A, E, F doğrusal 


(AFJ açıortay 
IDE — 4 birim 
IECİ — 2 birim 





ABCD Paralelkenar olduğuna göre, IFCİ — x kaç bi- 
rimdir? 
A)1 B)15 C)2 D)2,5 oE)3 











Ts 5 E ç 


D . G ABCD dörtgeni 
AN, 7 
e paralelkenardır. 
Pa <. (ABI - 24 cm, 
IBCI -8 cm 


E, F açıortayların kesim noktaları olduğuna göre, 
IEFI kaç cm dir? 


A)8 B) 10 Cc) 12 D) 14 E) 16 
6. D c ABCD paralelkenarında 
NN >. 


(DNJ ile (CNJ açıortaylar, 
e IDNI - 5 cm ve 


ICNI — 12 cm dir. 


N € (ABI olduğuna göre, 


paralelkenarın çevresi kaç cm dir? 


A) 32 B) 36 Cc) 38 D) 39 E) 40 


Şekilde, ABCD paralelkenar, 


ABI — 16, 

LAFI — 20, 

IFE| — 15 olduğuna göre, 
A B 


IECİ kaçtır? 
A)3 B) 4 Cc) 6 D)8 E) 10 


8. ABCD eşkenar dörtgeninde, 


> S IABI-10cmve 
>: IDE| - 6 cm olduğuna göre, 
A 10 B 


A(ABCD) kaç cm? dir? 


A)48 B)44 C)72 
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Geometri Paralelkenar - Eşkenar Dörtgen - lll Test 3 





9. ö ç  ABCD paralelkenarında 13. 
A 
m(A — 60“ Şekilde, ABCD paralel- 
EDLAD kenar, (BEJ beş eşit 
parçaya bölünmüştür. 
lABI < 6 cm Taralı alan 25 birim ka- 





re olduğuna göre, parâ- 
lelkenarın alanı kaç 
birimkaredir? 


A) 55 B) 58 C) 60 D) 65 E) 70 


IEBI < 1 cm olduğuna göre, 


Paralelkenarın çevresi kaç cm dir? 


A) 10 B) 12 C) 16 D) 20 E) 24 











14. 
ABCD paralelkenardır. D E (e ABOB paralelkğnarirda 
L, K, E doğrusaldır. E ve F kenarların orta 
' geninin alanı 4 cm? ol 
IKE! — 2 birim ve ie el alanı kaç 
cm' dir? 
IKLI — 4 birim olduğuna göre, 
A A) 4 B) 6 c)8 D)9 E) 10 
A(ADK) kaç birim karedir? 
ii ea lr «Rhea. selen 15. ABCD paralelkenar 
11. © © ABCD paralelkenardır. lAEİ ME 
ICEJ açıortay, e 
(EH) 4 (CHİ, 
N IDA - 6 birim, 
H vi 2 ği 
İEHİ — 4 birim a -4cm olduğuna göre, Alan(ABCD) kaç 
m ? 
AE! < 3 birim olduğuna göre, A) 18 B) 20 O) 24 D) 28 E) 32 
A(ABCD) kaç birim karedir? 16 
A) 46 B) 42 C) 40 D) 38 E)36 D F G Şekildeki ABCD para- 
12. G6 “ABCD isik telkenarında E, F, G bu- 
i Gi e lundukları kenarların or- 
Le 7 IDEJ| 1 (DCI, ta noktaları olduğuna 
& 2 göre, taralı alanın 
Ğİ e) ABCD paralelkenarın 
A E B IDCI < 4JEAJ, alanına oranı nedir? 
Verilere göre, A(ABCD) kaç cm? dir? a) 6) 9 ) ) 
A)80 B)72 C)6a D6O E)56 5 8 16 12 16 





1C 2.C 3.E 4.C 5.E 6.D 7.B 8.E 9.D 10.B WE 12.A 13.C 14.C 
15.B 16.C 
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Geoweri 


Paralelkenar - Eşkenar Dörtgen - IV 














1. Şekilde ABCD 5. Şekilde ABCD paralelkenar 
paralelkenar D Ne mDAB) - 60“ 
(EF) / TADI / 


BE CEJ açıortaylar 
MEĞO) - 45* (BEJ ve (CE| açıortay 


M(EDC) - 30* 
M(CAB) - 40* e ez. LAFI - 2 birim olduğuna göre, 
olduğuna göre, 


IEBI — 3 birim 





Ç(ABCD) kaç birimdir? 


A 
m(ADE) - x kaç derecedir? İN B) 19 Giig ©0171 EN 


A) 45 B) 50 C) 55 D) 60 E) 65 


A : 
v de A 
: gele AÇ 6. ABCD paralelkenar 
paralelkenardır. D C 


m(BAD) - 100* e / (AE| ve (DEJ açıortay 


(DKI ve (BKJ açıortay 


F (EF) YJABİdir. 
olduğuna göre, ii IFCI - 6 cm 


IEFİ - 8 cm olduğuna göre, 
IABI kaç cm dir? 





A) 14 B)16 o(C0)18 D) 20 E)22 . 


A 
m(BKD) — x kaç derecedir? 


A)100 B)110 C)120 D)130 E)140 7. D c ABCD, AFED 


D paralelkenardır. 
(» 


3. z © ABCD paralelkenarında 
(AD) 1 (BDJ IĞGEİ — IGFI 
KD (DEJ 1 JACJ A G B (BG - 12 birim 
li v lAEL — IEBİ 


A E F olduğuna göre, 
IACI - 24 cm 


IHGI kaç birimdir? 


O köşegenlerinin kesim noktası olduğuna göre, A)2 B) 4 C)6 D)8 E) 10 
IDCI — x kaç cm dir? 


A) 10/2 B) 12/5 C) 14/2 D) 16 E) 20 
ABCD paralelkenar 
4. ABCD paralelkenarında 


DE) ve (BEJ açıortaylar 
A, E, C noktaları doğrusaldır. e yi 


IDE! — 9cm lADI — 6 birim 
IEFI 3 cm IDEİ — 4 birim 
lADI - 15 cm 





ELİ - 3 birim olduğuna göre, 





olduğuna göre, 

Ç(ABCD) kaç birimdir? 
IFBI — x kaç cm dir? 
A)8 B)10 C)12 D3 E) 14 


A) 28 B) 39 Cc)32 D)34 E) 36 
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Geometri Paralelkenar - Eşkenar Dörtgen - IV Test 4 
9 D Cc ABCD paralelkenar Şekilde ABCD 
3 
/â F LAF) 1 (CrJ paralelkenar 
AE lABI — 21EFİ — 5 IKLI 
O lAE| - 12 birim ğ a 
2 
. ICFI — 3 birim A(EFLK) — 14 cm 
olduğuna göre, olduğuna göre, 
A(ABCD) kaç birim karedir? 
A(ABCD) kaç cm? dir? 
A) 36 B) 48 C) 64 D) 72 E) 96 ( kai 
A) 56 B) 48 C) 45 D) 40 E)35 
10. ABCD paralelkenar 14. 
D 12 
IBKJ açıortay Şekildeki ABCD eşke- 
IKMJ 1 (BC) nar dörtgendir. (AB) ke- 
M |(pCIz12cm narı 4 eşit (CD) kenarı 3 
A B IKMI <3 cm eşit parçaya bölünmüş- 


Yukarıdaki verilere göre AKB üçgeninin alanı kaç 








tür. Taralı alanlar topla- 
mı 65 cm? olduğuna gö- 


cm? dir? re, A(ABCD) kaç cm? 
dir? 
A) 12 B) 18 Cc) 20 D) 24 E) 36 
11 Şekildeki ABCD A)130 B)180 C)260 D)300 E)320 

paralelkenarının 15. D E G Şekildeki ABCD 
alanı 120 cm” R paralelkenarında 
(BCJ kenarı 3 F |ECİ 2 IDEİ 
IDC) kenarı 4 
eş parçaya A B AFI — FDI 
bölünmüştür. IEKI 6 cm 


Buna göre Alan(AEF) kaç cm” dir? 


olduğuna göre, 
IBK!I kaç cm dir? 


A)20 B)25 C)35 D)45  E)48 WS B10 O12 015 E)18 
12, ? K. © ABCD paralelkenar ABCD eşkenar dörtgen 
(AK açıortay BE E) - 909 
13 (KB) 1 (ABI ie Ni 
>. iri LAB! — (BEL 8 cm 
K ET) A lABI — 18 birim 
IBCI < 13 birim 


olduğuna göre, 


A(ABCD) kaç birim karedir? 
A) 72 B) 96 6) 108 


1E 2.E 3.B 4.B 5.A 
15.E 16.E 


D) 144 








Şekildeki ABCD eşkenar dörtgeninin alanı kaç 
cm? dir? 


E) 216 A) 16/2 B)24V5 C)30y2 D)24y3 E)32v3 





6.A 7.B 8.D 9.D 14.D 
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Gzowerri 





Şekilde ABCD 
paralelkenar 


A 
M(CDE) > 109 





A 
m(CBE) - 289 
A 
m(E) — 88* 


olduğuna göre, 


A 
m(ADE ) — a kaç derecedir? 


A)100* B)104#* C)1109* D)1169 E)120* 


2. Şekilde ABCD 
paralelkenar 
A A 
m(DAC) — m(CAB) 
A 
m(ADB) —- 409 





olduğuna göre, 


A 
m(DCA ) < a kaç derecedir? 


A) 20 B) 30 Cc) 40 D) 50 E) 60 


3. Şekilde ABCD 
D C 
ei 
A F 8 


LAFI 
—— oranı nedir? 
FBI 


paralelkenar 
IBE| — IECİ 
lAKI — KEİ 


olduğuna göre, 


A)4 Dz C)3 D— B2 


4. ” Şekilde ABCD 
| | E C 
A B 


paralelkenarın çevresi kaç cm dir? 


C) 20 


paralelkenar, 
BE açıortaydır. 
IAFI <8 cm 
IECİ <3 cm 


olduğuna göre, 


A)24 o B)22 D)18 o E)16 








Paralelkenar - Eşkenar Dörtgen - V 











5. 
A B 
IPEİ uzunluğu kaç cm dir? 
A)3 B) 4 C)5 
6. 


D C 
F 
A B F 


ABCD paralelkenardır. 
LAP -6 cm 
IEFI — 5 cm 


olduğuna göre, 


D)6 E)8 


ABCD 


paralelkenarında 


ICE! 8cm 
lABI - 12cm 
IBFI 3 cm 


olduğuna göre, 


paralelkenarın çevresi kaç cm dir? 


A)30 B) 32 C) 36 


7. D C 
n p 
TE 
BD 
A E B 
IBFI kaç birimdir? 
A)2 B)3 C)4 
8. 
D Xx» 


K C 
F 
4 
B E 


A 


IDKI — x kaç cm dir? 


A) 7,5 B)8 C) 8,5 





D) 40 E) 44 
ABCD paralelkenar 
ABI - 62 birim 
ADI 8 birim 


olduğuna göre, 


D)5 E)6 


ABCD 
paralelkenarında 
(AKJ açıortaydır. 


(EK) 1 (AKI 
IBFI — IFCI 
IEF| - 4 cm 
(AKI 15 cm 


olduğuna göre, 


D)9 E) 9,5 





Geometri 


ABCD bir paralelkenar 
(AEJ ile (BEJ açıortay 





(EF) 1 (BCİ 
IBFI — 2 cm 
IEFI 4cm 


Yukarıdaki verilenlere göre Alan(ABCD) kaç cm? dir? 


A)24 B)28 C)36 D)40 E)48 
10. ? “ ABCD bir paralelkenar 
A A 
m(ADE) - mEDC) 
iBE| 2 
BCI 5 





E 


A 
A(EFB) - 1 cm? olduğuna göre, A(ABCD) kaç cm? 
dir? 

37 
E) — 


A) 14 
2 


35 
B)15 (C)16 D) — 
2 
Şekilde ABCD paralelkenar 
(AB| kenarı 6 eşit, 


IDCJ kenarı 5 eşit 





parçaya bölünmüştür. 


A(ABCD) — 120 birim kare olduğuna göre, KLMN 
dörtgeninin alanı kaç birim karedir? 


A) 27 


B) 38 C) 54 D) 81 E) 98 





ç Şekilde ABCD paralelkenar 


1 
IEFi - — |ABİ 
4 


1 
IKLI - — (DCI 
3 


A(ABCD) — 168 cm? olduğuna göre, taralı alanlar 
toplamı kaç cm? dir? 


A) 20 B) 22 Cc) 23 D) 24 E) 25 
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Paralelkenar - Eşkenar Dörtgen - V 


Test V 
13. A Şekilde ABCD 
4 eşkenar dörtgen 
Ni (AEJ 1 (BDJ 
LADI < IDFI ve 
B z D M(BAF) - 30“ 
olduğuna göre, 
te 
A 
m(FAE ) - a kaç derecedir? 
A) 10 B) 20 C)30 D) 40 E) 50 
14. Şekilde 
D C 
ABCD eşkenar 
dörtgen 
(DK) 1 (BC) 
A B k İDEl-36cm 
IEBI - 12 cm 
olduğuna göre, 
IBKI kaç cm dir? 
A) 24 B) 21 Cc) 18 D) 15 E) 12 
A 
15. ABCD eşkenar dörtgen 
W2  iBbisgcm 
> IDE 2cm 
D2 E 
lAEl - 65 cm 
olduğuna göre, 
Gc 


eşkenar dörtgenin çevresi kaç cm dir? 


A)6 B) 2/13 C)8 D)8VTİ3 E)6v3 


16. D Cc 


Şekilde ABCD eşkenar 
dörtgen E ve F kenarla- 
rın orta noktalarıdır. 





Taralı alan 2 cm” olduğuna göre, A(ABCD) kaç 
cm” dir? 


A)6 B) 9 Cc) 10 D) 12 E) 15 





Geoweri 





ABCD paralelkenar 
(EF) 4 (EAJ 

lAEİ açıortay 
m(ADC) — 1209 





olduğuna göre, 


A 
m(BFE ) - a kaç derecedir? 


A) 120 B) 110 C)100 D) 90 E) 60 
2. bp c ABCD paralelkenar 
A — 
e ICI - 1ECİ 
- IBCI — BEİ 
A 
A B M(DCE) — 109 


A 
M(CEB) 509 


olduğuna göre, 


A 
m(ADE ) — a kaç derecedir? 


A) 50 B) 45 C)40 D) 35 E) 25 
3. ABCD paralelkenar 
A (BE açıortay 
IECİ — 4 birim 
IEDİ — 5 birim 
A B 
olduğuna göre, 
paralelkenarın çevresi kaç birimdir? 
A) 26 B) 27 Cc)32 D) 34 E)35 
ABCD eşkenar dörtgen 


IACI * IBDI — 20 cm 
A(ABCD) - 36 cm? 


olduğuna göre, 





IPHI kaç cm dir? 


7 9 13 15 
A)— 
4 





Paralelkenar - Eşkenar Dörtgen - Vi 








5. 


A 





“5 


7 


A 


8. 


ABCD paralelkenar 


D 6 Cc 
(DFJ açıortay 
x E IDCI — 6 birim 
BFI — 8 birim 
B 8 


F olduğuna göre, 


IADI — x kaç birimdir? 


A) 10 


B) 12 C) 14 D) 16 E) 18 
ABCD paralelkenar 

(DEJ açıortay 

C, B, E noktaları doğrusal 
IBEİ — 6 birim 


IBCI — 4 birim olduğuna göre, 


paralelkenarın çevresi kaç birimdir? 


A) 28 B) 26 C) 24 D) 22 E) 20 


ABCD paralelkenar 


D E 6 F GC 


(AF), (BEJ açıortay 
IEFI — 6 birim 
: IBCI — 10 birim olduğuna göre, 


Ç(ABCD) kaç birimdir? 


A) 48 B) 44 C) 40 D) 36 E) 32 
D C il — 
NN... 7 ABCD bir eşkenar dörtgen 
5 zİ BEİ - VECİ 
E 
A 10 B IFCI x 4 cm 


Yukarıda verilenlere göre, IBDI kaç cm dir? 


A)8 B) 12 C)15 D) 16 E) 18 
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Geometri Paralelkenar - Eşkenar Dörtgen - VI , Test 6 
9. D E Xx e ABCD paralelkenar | 13. ” 5 N ABCD paralelkenar 
7 (ADI / JEFJ (KU) / TABJ 
ği lEFI — 4 birim Ya IDCI — 12 birim 
d ii 7 IBC! - 6 birim / 3 4 (AMI > IMBI 
/ABI — 18 birim olduğuna göre, 


olduğuna göre, 


IECİ — x kaç birimdir? 
A) 6 B)8 C)10 D) 12 E) 14 


ABCD paralelkenar 
Cc 
21ECİ — IDEİ 
A(ADEF) - 44 cm? 





olduğuna göre, 


ABCD paralelkenarın alanı kaç cm” dir? 


A) 77 B) 80 Cc) 88 D) 96 E) 99 


11. Ç Ss E S5 © ABCDparalelkenar 


IBCI — ICE < |EDİ - 5 cm 
!IEBI - 6 cm 


olduğuna göre, 


IAE| - x kaç cm dir? 
A)9 B)8 C)7 D) 6 E)5 


12. ABCD paralelkenar 
A 16 H Dp 
(BAJ 1 (ACI 
15 (CHİ 1 (ADJ 
ğ X A lABİ — 15 birim 
lAHI — 16 birim 


olduğuna göre, 


IBCI — x kaç birimdir? 


A) 16 B) 18 Cc) 20 D) 25 E)30 
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IKLI > x kaç birimdir? 


A) 10 B) 9 c)8 D) 7 E) 6 


14. rl ç ABCD paralelkenar 
(AH) 1 (EBJ 
6 |JECI—8IDEİ 
A A 
A Xx B mM(DAH) — m(HAB) 


IBCI - 6 cm olduğuna göre, 


A) 12 B) 11 C) 10 D) 9 E)8 


15. ABCD paralelkenar 
e (DEJ 1 (BCJ 
> ik E JECi—İFEl-5cm 
A Ni 4 — JABI-13cm 
olduğuna göre, 
IAFI — x kaç cm dir? | 
A)6 B) 7 C)8 D) WE E)8y2 


16. ABCD paralelkenar 
D E C 
IDEİ — |İCEİ 
K  İCKIZİKBİ 
A B A(ELM) — 5 birim kare 


olduğuna göre, 
A(ABCD) kaç birim karedir? 
A)240 B)180 C)160 D)140 E)100 





Geoweri 





Paralelkenar - Eşkenar Dörtgen - Vil 





1. ABCD paralelkenar 
D G 
IBCI -8 cm 


Mn 


8 J|EDI—-2cm 
(AFI — IFBI —JEFİ < 5 cm 


olduğuna göre, 


paralelkenarın alanı kaç cm? dir? 


A)12 oB)6O C)64 D)72 E)96 
2. p c ABCD paralelkenar 
IABI — IBDI 
16 
lADI < 16 br 
A B IDCİ < 17 br 


olduğuna göre, 


A(ABCD) kaç br dir? 
A)158 


B)164 C)180 D)200 E)240 


ABCD paralelkenar 
AFD ve EHC dik üçgen 
ICHI — 3 cm 





IBHIi > 7 cm 
IDFI x6 cm 


olduğuna göre, 


IECI - x kaç cm dir? 


A) ği B) 5 Cc) > D) E) 10 
2 2 4 
4. D ç ABCD bir eşkenar dörtgen 






(EF) 1 (AD) 
0 


IDE| - 5 cm 
* EA 8cm 
A B (CFI < 10 cm 


Yukarıda verilenlere göre, A(ABCD) kaç cm: dir? 


A) 102 B)120 C)132 D)144 E)156 








ABCD paralelkenar 


5. 
D X CcC 
.AEİ — |EBİ 
Ni IDE! 1 IECİ 
IDAl -6 br 
A E B 


olduğuna göre, 


IDC! — x kaç birimdir? 
A)18 B)14 C12 D)10 E)8 
ABCD paralelkenar 
(ABJ L (DH) ve 
m(OHB) - 209 
olduğuna göre, 
O köşegenlerin kesim noktası 


olduğuna göre, 


A 
m(BDH) — a kaçtır? 


A) 30 B)45 C)50 D)6GO E)70 
7. ABCD paralelkenar 
D Cc 
J (DE açıortay 
AN mzüe 
gJF A 
A e / KEŞ 
A z z olduğuna göre, 
A 
m(EFB) — x kaç derecedir? 
A)48 B)44 C)40 D)36 E)32 
8. — > ABCDbir paralelkenar 
(DHJ 1 (ABJ 
4 A A 
M(ADH)x m(DCH)zxm(HCB) 
m B  |DHIz4cm 


Yukarıda verilenlere göre, A(ABCD) kaç cm” dir? 


A)8V3 B)12V3 C)15V.3 D) 16.3 E) 18vV3 
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Geometri Paralelkenar - Eşkenar Dörtgen - Vil Test 7 





(AEJ| açıortay 
(EF (ABJ 
A B IBCI — 3İFCİ — 


olduğuna göre, 


ABI — |EFİ farkı kaç br dir? 
A)4 B) 6 c)8 D) 10 E) 12 


10. ç ABCD paralelkenar 
Sı4S3-16br” 
lADI -4br 

MC) - 30* 


olduğuna göre, 


lABI kaç br dir? 
A)7 B)10 G)13 D) 16 E) 19 


11. ABCD paralelkenar 
D 21 E C 
(KLI /TABI 
L 
IDEİ — 21 br 
IECİ — 11 br 
A 28 F4B 
JAFI — 28.br 
IFBI—4 br 


olduğuna göre, 
IKLI — x kaç br dir? 
A) 25 B) 20 C)18 D) 16 E) 12 
c ABCD paralelkenar 
Z (CEJ ve JEDJ açtortay 
ICEI — 18 cm 
!AE1-8 cm 





olduğuna göre, 
lADI - x kaç cm dir? 
A)7 B)8 <9 D) 10 E) 12 


1.C 2.E 3.D 4E 5.C 6.E 
15.B 16.C 
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ABCD paralelkenar 13. D F C 





6. 
A D 
IDKI — IKCI 
2 2 
K A(DKF)-6br 
B c olduğuna göre, 


ABCD paralelkenar 
(AEJ ve (BFJ açıortay 


ABI - 10 cm 
A B (BCI-7 cm 
AE! - 8 cm 


olduğuna göre, 


IFEİ — x kaç cm dir? 
A)12 B14 CO15 016 E24 


ABCD paralelkenar 
(ACI / IGKJ 

İĞGEİ 2x — 1 
IRKI x44 

IEFİ < x 


olduğuna göre, 


IACI kaç br dir? 
A) 10 B) 11 Cc) 12 D) 13 E) 14 


ABCD paralelkenar 


A(ABCD) - 30 cm? 
21ABI > 3IBFI 
olduğuna göre, 


ADF üçgeninin alanı kaç cm? dir? 


A)30 B)25 C)21 D20 E)16 


ABCD paralelkenar 


A(ABCD) kaç br? dir? 
A)108 B)96 C)72 D)J64 E)48 





7ZE 8D SA 10D M.B 12D 13E ii 


Paralelkenar - Eşkenar Dörtgen - Viil 














ABCD paralelkenar 


1 p ç ABCD paralelkenar 
7 - 2 
H EL İY (KC ve (KBİ açıortay ALA€CE) eğen 
3İEFİ - 21ĞBI — (ABI 
ERİL ÇAD olduğuna göre, 
7 e 
4 4 IKHİ — 4 birim Ç ; 
IKCI — 20 birim taralı alanlar toplamı kaç cm dir? 
24 B)2 C) 28 D)30 E) 32 
IKBI — 15 birim ” en ) 


olduğuna göre; 


ABCD alanı kaç birim karedir? 





ABCD paralelkenar 
E köşegenlerin kesim noktası 
m(C) - 30“ 


A)320  B)360 C)400 D)470 E)490 ELLİE 
i (EK) 1 (BCJ 
ABCD paralelkenar IEFI — 3 birim 
IEK| — 4 birim 


IDE! — |ECİ 
A(BEF) — 12 birim kare 





olduğuna göre, 


ABCD paralelkenarın alanı kaç birim karedir? 








olduğuna göre, 


A(ABCD) kaç br? dir? 
A)24 OB)32 C)48 D)72 E)96 


7. ABCD paralelkenar 
A)6O B)70 C)72 D)74 E)80 (AC) köşegen 
(PHJ 1 (AB) 
3. p c ABCD paralelkenar (PK) 1. (AD) 
lAE| > IEBİ IPHI - 3 birim 
LAFI — IFCİ IPKİ — 5 birim 
A E B olduğuna göre, e 
olduğuna göre, 
GAPEC) oranı kaçtır? IBCI > x kaç birimdir? 
A(ABCD) AS  B12 C15 016 E)18 
1 1 1 1 1 
AŞ BE 0 D— BŞ 
4. ABCD bir paralelkenar ABCD bir paralelkenar 
? R “ (AE) ve (BEJ açıortay a 
/N7 (ACI N (DF) « (E) 
lAEl — 12 cm IADI-6 cm 
“ © O iBEL-6cm IAEL < 10 cm 
IECI 5 cm 


â 


: pe 2 
Yukarıda verilenlere göre, A(ABCD) kaç cm' dir? Yukarıda verilenlere göre, A(CDE ) kaç cm? dir? 


A) 72 B)76 C)80 D)84 E)96 A) 9 B)10 C12 D15 E)16 
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ABCD paralelkenar 

(AA) /1BB'1/1CC'1/ (DD 
LAL - 6 — 4) birim 

ICC'I — (x $ 17) birim 





(BB'I — 8 birim 
IDD' - 35 birim 


olduğuna göre, 


A)5 B) 6 C)7 D)8 E)9 


ABCD paralelkenar 





(DHI 1 (ACI 
m(B) — 130“ 
IBCI - 6 cm 
IDHI <3 cm 


olduğuna göre, 


A 
m(ACD) - x kaç derecedir? 


A)10 o B)15 C)20 D)30 E)40 
D C 


11. ABCD paralelkenar 

(EC) ve (EBİ açıortaylar 
lABi — a birim 

olduğuna göre; 
paralelkenarın çevresinin 
a türünden eşiti 
hangisidir? 


13 


A) 4a B) 5a C) 6a D) Ee E)8a 


12. ABCD paralelkenar 
(AEJ 1 (BHİ 

JAEJ| açıortay 

tBCI — 10 birim 
!AE| — 16 birim 
IBHI — 9 birim 


olduğuna göre, AH! kaç birimdir? 
A)8 B) 9 C) 10 D) 11 E) 12 





Paralelkenar - Eşkenar Dörtgen - Vili Test 8 


13. ABCD 


>» 
o 


paralelkenarında 


(BDJ köşegen 


IBE| — EDİ 
B Cc olduğuna göre; 
A(ABE) 
oranı kaçtır? 
A(DEC) 
7 
A) B)3 Cc)4 D)5 E)6 
14. c ABCD paralelkenar 

K 

7 A(ALK) - 3 birim kare 
ii A(ALB) — 5 birim kare 


olduğuna göre, 


paralelkenarın alanı kaç birim karedir? 


A) 9 B) 10 


ABCD paralelkenar 
IDCI — 6 birim 

IECI — 4/2 birim 
mDCE) - M(EAF) -a 


olduğuna göre, 


A(ABCD) kaç birim karedir? 
A) 48 B) 32 C)27 D) 24 E) 18 
16. ABCD paralelkenar 
F D 
ya z 3IFGI — 21ECİ — IBCI 


Tüm alan 120 birim kare 


olduğuna göre, 





taralı alan kaç birim karedir? 


A)42 o B)46 C)50 D)52 E)60 














Geoweri 


Kare - Dikdörtgen - | 








Şekilde ABCD dikdörtgen, 5 


D E Cc 

74 İN 

A B 
A 

m(BEC) kaç derecedir? 


A)6O B)65 C)70 


Gİ — 


B 


A 
m(BEC) -x kaç derecedir? 


A)9 B)12 o C)13 


D E x GC 
UN 
A 10 B 


A 
M(DEA) - 30* 
ABI — 21BCI 


olduğuna göre, 


D) 75 E)80 

Şekilde ABCD 

dikdörtgen 

LACI — IEDI 6. 
A 

m(ACE) - 26" 


olduğuna göre, 


D) 14 E) 15 

ABCD dikdörtgen 

AEJ 1 (EBJ 7. 
!ADI 4cm 

!ABI - 10 cm 


olduğuna göre, 


IECI aşağıdakilerden hangisidir? 


A)1 B)2 c)3 


D C 
A E 8 


IAE! kaç cm dir? 


D)V3 E)a/3 


ABCD dikdörtgen 


IBCI <6 cm 8. 
ICDI - 8 cm 
IEFI 4cm 


olduğuna göre, 


D)2 E) > 
3 








- ABCD dikdörtgen 
P düzlemde herhangi 
D C bir noktadır. 
IPDI — 2 birim 
IPAI — 1C Dirim 
A B IPCI — 5 br 
PBI — x kaç birimdir? 
A)10 B)1 C12 D13 E)14 
ABCD dikdörtgen, 
D Cc 
lAB! — 12 birim ve 
IBCI — 8 birimdir. 
(DHJ 1 (CEJ 
lAE| — IEBİ 


» 
“m 
G 


olduğuna göre, IDHI kaç birimdir? 


A)6 B)7,6 (©)9 D)9,6 oE)10 


D ç ABCD dikdörtgeninde 
5 


PN 


(BD) köşegen ve 

(AHI 1 (BD)| dir. 
A 

M(BDC) — 159 


B 
(AHI — 3 cm olduğuna göre, 


A(ABCD) kaç cm” dir? 
A) 12 


B) 18 


C) 24 D) 30 E) 36 


ABCD dikdörtgen 
JAE ve (CFJ 
açıortaylar, 


LACI 8 cm 





IBE|l — 2cm 


Verilere göre, A(AECF) kaç cm? dir? 


A) 12 B) 15 C) 16 D) 18 E) 20 
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Geometri 
9.p ç Şekilde, 
ABCD dikdörtgeni 
R ile içteki dikdörtgenlerin 
| ç İz alanları verilmiştir. 
A B  A(ABCD)-48 cm” 


olduğuna göre, a kaç cm dir? 


A)1 B)2 c)3 D) 4 E)5 
10. b Lu oc Şekildeki 
Vi ABCD dikdörtgeninin 
içine birbirine eş 4 tane 
La dikdörtgen çizilmiştir. 
A M N B 


Ç(ABCD) - 72 br 


olduğuna göre, 


A(ABCD) kaç br? dir? 


A)144 B)192 C)216 D)288 E)360 
11. o e ABCD dikdörtgen 
(DEJ ve (BFJ 


ait oldukları açının 


açlortaylarıdır. 


> 
Pİ 
p w 


A(ABCD) - 96 cm” 
IBEl 4cm 
olduğuna göre, 
IDFI kaç cm dir? 
A) 16y2 B)12/2 C)10v2 D)8y2 E)6vy2 
12. a ei Şekildeki ABCD kare, 
YANI 


ABF eşkenar üçgendir. 


A B 
x açısı kaç derecedir? 
A) 90 B)100 C)105 D)110 E)120 
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Kare - Dikdörtgen - | 


Test 1 


13. 


o 
(e) 


ABCD karesinde 

IEBI - 86/8 cm ve 
A 

m(EBC) — 159 


olduğuna göre, 


>» 


B 


A(ABCD) kaç cm” dir? 


olduğuna göre, 


A)128 B)144 C)192 D)216 E)288 
14. Şekilde ABCD kare 
D T ç 
u (APJ 1 (PBJ| 
IPTJ 4 (DC) 
di) (API — 4 cm 
A B olduğuna göre, 
ITPI kaç cm dir? 
A) ii B)2 C) — D) : E)3 
5 5 5 
15. 0 E ç ABCD karesinin alanı 
Z 72 cm” ve 
7/4 IDE — IECİ 
A 


A)1 BV2 C)y83 D)2 E)3 
16. ? > ABCD kare, 
< ICE| — IEBİ 
E 
(AFJ 1 (DEJ 
olduğuna göre, 
A B 
IBFI (5 
1BEİ oranı aşağıdakilerden hangisidir? 
AN2Z B— —2 DVD E3 





Kare - Dikdörtgen - !l 








1. Şekilde ABCD 5. 
Ci dikdörtgeninde verilenlere 
A 
göre, mAED) kaç derece- 
? b dir 
AN (e) 
A E B 
A) 60 B) 75 C) 50 D) 70 E) 65 
2. Şekilde ABCD 
D F Cc 


dikdörtgeninde 6 
lADI — IFCI ve 
Se 
a IDFI — ICEL dir. 


Ni 
m(AEF) açısının ölçüsü kaç derecedir? 


>» 
w 


A)75 oB)65 C)GO D)45 E)30 
3. 5 > ö ABCD dikdörtgeninde 
e AEJ 1 (BD)J > 
IDFI — 2 br 
IBFI - 8 br 


olduğuna göre, 


IECI kaç br dir? 


AS B)3  C)2v5 D)4 oo E)SV5 
4 KR 7 ABCD bi k 
. Ir kare 
RR a j |, İ8 
2 M(CFD) — m(DFB < mEFB 
A E B 


A 
Yukarıdaki verilere göre, mADE ) — x kaç dere- 
cedir? 


A) 10 B) 15 C)20 D) 25 E)30 








Cc ABCD dikdörtgeninde; 
(AEJ BAC açısının 
E  açıortayıdır. 
> ii - 
iş iri B IBE) — 2 cm ve 


ABI # ACI — 12 cm 


olduğuna göre, 


ABCD dikdörtgeninin alanı kaç cm? dir? 
B) 30 E) 64 


A) 24 


C) 36 D) 48 


Şekildeki ABCD 
dikdörtgeninde 
AE| — IEBİ 





olduğuna göre, 


taralı alanın dikdörtgeninin alanına oranı aşağı- 
dakilerden hangisidir? - 


A) i B) C) D) E) 
6 4 8 9 12 
ABCD dikdörtgeninde 
(OAl 3cm 
lOCI—-5 cm 


IODI - 4 cm olduğuna göre, 





IOBI kaç birimdir? 


yz B)2/2 C)3v2 0) 2 E) 7v2 
ABCD dikdörtgen; 

A E B (DEJ 1 |ECİ 
JAEl - 9 cm ve 
IBC! < 6 cm 

D C olduğuna göre, 


A(ABCD) kaç cm? dir? 


A)54 o(B)GO C)72 
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Geometri Kare - Dikdörtgen - |i Test 2 
9. Şekilde ABCD 13. ii Ğ ABCD kare 
bir kare ve ABE !AE| — (BEİ ve 
A 
eşkenar üçgen olduğuna göre 4 m(DEF) - 90* dir. 
F 
JADI 4cm 
5 
A E B olduğuna göre, 
A VB 
A 
MWDEA kaç derecedir? A(DEFC) kaç cm? dir? 
A)60 .B)70 C©)75 D)80 Ed A) 12 B) 11 Cc) 10 D) 9 E)8 
10. ABCD kare 14. ç Şekilde ABCD karesinin bir 
ACI — (BEİ ve w kenarı 16 cm olduğuna göre, 
A 
m(BED) - 859 
DE 
olduğuna göre, > 
A B 
- IDE| uzunluğu kaç cm dir? 
m(ADE) - a kaç derecedir? 
lin b A)4V6 B)6V3 C)6V2 D)6VE E)&VE 
A)30 B) 35 C) 40 D) 45 E) 50 
15. 5 : Şekilde GAEF dikdörtgen ve 
11. N : ABCD dikdörtgeni TE 
k A,E,C ii 
e 7 re S A(ABCD) - 49 birim kare 
noktaları doğrusaldır. GE 3 — il 
JAE| - 14 br 7 < — Olduğuna göre, 
ATE B IFEL 4 
IECI > 2 br 
A B ? ği 
olduğuna göre LAFI — x kaç birimdir? 
IDE! — x kaç br dir? A)4 B)5 042 DE E)5V3 
A) 16 B) 15 C) 14 D) 12 E) 10 ABCD kare, 
12. A E ACEF bir kare ABI - 6 cm 
A 
m(BDF) - 90“ IAKI > 1cm 
IBCI — 6 birim IBLI -4cm 
B X 
6 Eg ICDİI 8 birim IDMI <3 cm 
O ” IDNI < 4 cm 
GED E olduğuna göre, 
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IFE| — x kaç birimdir? 


A) 16 “B)2o C)24 D)28 E)32 


1.B 2.D 


16.C 


3.E 4.B 5.A 6.E 7.C 


15.B 


olduğuna göre, 


A(KLMN) — x kaç cm? dir? 


A)12 oB)14 ©0)16 


8.D 





Geoweri 





Kare - Dikdörtgen - lil 








ABCD dikdörtgen 
AEFD kare, 
IDCI < |AFI 


A 
Verilere göre, m(ABF ) kaç derecedir? 


A)75 oB)675 C)60 


2. 

lAE| — x kaç birimdir? 

A)V2T B2Ypb C)sy/3 
3. b 5 F c 

3 

E 

A B 

IAE| kaç cm dir? 

A)4 B) 3,5 
4. 





o) 3 


D C 
Aİ 
Aa E B 


â 
Verilere göre, A(ECD ) kaç birim karedir? 


A)32 o B)36 





Cc)38 


D)525 E)45 


ABCD dikdörtgen, 
ICEİ — 2 birim 
IBE| — 3 birim 
IDEI — 4 birim 


D)AV2. E)V3S 


ABCD dikdörtgen 
(EF 1 (FBJ ve 
LEFI — IFBI dir. 
IDEİ - 3 cm 

IDFI <5 cm 


olduğuna göre, 


D25 E)2 


ABCD dikdörtgen, 


IBCI - 6 birim, 
LAE| - 4 birim, 
(DEJ 1 (EC) 


D)39 OE)40 





D C 

A E B 
IBE| — x nedir? 

A)1 B) C) 
2 

D 3 E 2D 


ABCD dikdörtgen 
ICFI — 5 birim 

IDFI — 12 birim 
(EFI — 1 birim 


olduğuna göre, 


Dp? E)3 
ip 


ABCD dikdörtgen 


IDE| — 3 birim 
IECİ — 2 birim 
(ADI — 4 birim 


olduğuna göre, 


BEF üçgeninin alanı kaç br” dir? 


12 
6 B) — 
5 


A 


— 


o 
o 


>» 
© 


A 
m(AKD ) — x kaç derecedir? 
A) 35 B)42,5 C)40 


a 


B 


15 15 
D)— E)—— 
4 2 


Şekildeki ABCD 
karesinde 
JACI — IBEİ 


olduğuna göre, 


D) 20 E) 67,5 


ABCD kare 
IDE! — IBCI 

A 
M(DCE) — 70“ 


A 
Verilere göre, mDAE) — x kaç derecedir? 


A)40 oB)35 C)30 


D)25 o E)20 
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Geometri Kare - Dikdörtgen - lil Test3 
9. bn C Şekilde ABCD dikdörtgen, 13. D e ABCD kare ve 
| g EBGF karedir. AE! - |EBI olduğuna göre, 
<i LAFI — 21FCI olduğuna göre, 
N mr ADC üçgeninin alanı 
A E B 
EBGEF karesinin alanının kaç katıdır? A 
9 3 16 A(ABCD) . 
A)4 B)3 C)— D) — E)— ———— oraninedir? 
4 2 9 A(AFB 
ABCD dikdörtgen A4 BE C8 010 Et12 
(CEJ 1 (BD), 
IDEJ - 9 birim APGP kap 
ICE! - 6 birim ve eze e 
7 > 
A(ABCD) - KA(AEB) Ebe em 
IDE| 4cm 


olduğuna göre, 


k gerçek sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir? 


wi Ni 7 ö 9g 13 5 8 
3 2 2 3 
11. Şekildeki ABCD 
> - karesinde 
4 (CEL — 1EBI 
K2? 
E (EK) 1 JACI dir. 
IEKI — 7 cm 
A B 


olduğuna göre, 


IACI kaç cm dir? 


A)14 B)24 C)J28 DD) E)24y2 


12. Şekildeki ABCD 
D Cc 
EN 
A B F 
IBFI - x kaç br dir? 

B)2 


dörtgeni kare, 

İCEİ — IEBİ 

(AE) 1 ŞEF) dir. 
A(ABCD) - 64 cm” 


olduğuna göre, 


A)1 Cc)3 D)8 E) 16 











olduğuna göre, 


â 2 
A(DEF) kaç cm' dir? 


15 
A)4 B)6 


ABCD kare 

IEA! — |EDİ 
A(ABCD) - 48 cm? 
Şekil düzlemsel 


ğuna göre 
B c olduğuna göre, 


A 2 
A(EAB) kaç cm” dir? 


A)12 o B)16 C)18 D)24 E)30 
16. K M ŞekildeABCD ve 
o 4 KLCM dikdörtgenleri eşittir. 


IBNI — INOI — (OMI 8 cm 


AN N olduğuna göre, 


B u Cc 


PLCD karesinin alanı nedir? 


A) 16 B) 24 Cc)32 D) 36 E) 64 





8D 9C 1000 MC 12B 13E dal 








Geoweri 





Kare - Dikdörtgen - IV 











1. D e 
> 
20“ 
70'A) 
A E B 
x kaç derecedir? 
A) 35 B) 40 C) 45 


NN 
ei 
n 
o 


a 


> 
m 
w 


A 
m(ECA) kaç derecedir? 


A) 25 B) 40 C) 45 
3. D 8 G 
lİ 
xN2 
A Xx» E B 


AE! — x kaç br dir? 


A)2 B)3 c)4 


O 
Oo 


N 


>» 
z 
G 


IABI kaç br dir? 


A3 B)3V5 





Şekilde ABCD 
dikdörtgen 
IDEİ — IDCI 
MADE) -20* 
m(CEB) -X 
olduğuna göre, 


D)5O0  E)55 


ABCD dikdörtgen; 
API — 21ECİ 
m(BCE) -30* 
(EF) TAD) 
olduğuna göre, 


D)SO  E)60 


Şekilde ABCD 
dikdörtgen 

A A 
m(AED) < m(DEC) 
m(ECB) - 30* 
IDCI - 8 br 


olduğuna göre, 


D)5 E)6 
ABCD dikdörtgen, 
(AN| açıortaydır. 
3IANI — 2INBI 
lADI — 6 br 


olduğuna göre, 


D)V3 E)12 


D 4 E ü C ABCD dikdörtgeninde 
m(AEP) — 909 
6 |ICEl—-11cm 
IDE| - 4 cm 
A Fx B !BCI-6cm 


olduğuna göre, 


IFBI - x kaç cm dir? 


A)1 B)2 03 D) 4 E) 5 
F 
ABCD ve BEFD karedir. 
(BDJ, ABCD karesinin 
D E köşegenidir. 
A B 
. O A(ABCD) 
Buna göre ———— oranı kaçtır? 
A(BEFD) 
A)1 B) i C) D) i E) > 
4 2 4 5 





Kenar uzunlukları; 


ADI < 16 cm, |AABI—- 20cm 
olan dikdörtgen biçimindeki 
bir kartonun (BCJ kenarı 
üzerinde uygun bir K nokta- 
sı bulup karton AK boyunca 
katlanarak B köşesi (DC 
kenarı üzerindeki B' nokta- 
sına getiriliyor. 


Kartonun üstte katlanan kısmı olan AKB' üçgeni- 
nin alanı kaç cm? dir? 


A)100 B)80 
E 
D 
A 


IEDI kaç birimdir? 


A) 10 B) 12 


Cc) 50y3 pp E) 100v2 


ABCD dikdörtgen 
” IECİ — 7 birim 

AE| — 24 birim 

IEBI — 20 birim 


olduğuna göre, 
B 


C) 15 D) 18 E) 20 
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o 
o 


Şekilde ABCD kare ve 
AEB eşkenar üçgendir. 


A B 


A 
Buna göre, m(DCF) — x kaç derecedir? 


A) 15 B) 30 C) 45 D) 50 E)5 


Şekilde ABCD kare 
IDFI > IFCI 


lECİ < 3 cm olduğuna göre 


> 
o 


Alan(ABCD) kaç cm? dir? 


A) 36 B) 48 C)36v2 D)48/2 E)72 
11. ” ğ Şekildeki ABCD karesinde 
B, E, D noktaları doğrusaldır. 
A 
M(DAE) — 759 
AE — 4 birim olduğuna göre, 
> NN 
A B 
ABCD karesinin alanı kaç br” dir? 
A) 12 B) 16 Cc) 18 D) 24 E) 36 
12. D Cc ABCD bir kare 
BEFG bir kare 
F 
IAGI - 6y2 cm 
A B E 


Yukarıdaki verilenlere göre, A(ABCD) * A(BEFG) 
kaç cm? dir? 


D) 108 E) 144 


A) 36 


B)48  C)72 


Kare - Dikdörtgen - IV 


13. 


14. 


15. 


Test 4 


D Cc 


Şekilde ABCD kare E ve F 
ait oldukları kenarların orta 
noktalarıdır. 


IABI - 6 cm olduğuna göre, 





A F B 


taralı bölgenin alanı kaç cm? dir? 


A)4 B)6 c)8 D) 10 E) 12 
A E B Şekildeki ABCD bir karedir. 
- IOEİ — İODI — 1OCI 
IOEl 1 (AB) 
IBCI — 8 birim 


olduğuna göre, 
Cc 


A 
A(DOC) kaç birim karedir? 


A)10 oB)12 C)8y2 D)40y2 E)12y2 
E.D U. Şekilde ABCD ve 
2 amm e 
(AD) 1 (NBJ 
5, IKMJ 1 (BCJ dir. 
N xA B 


Sı, S>, S; ve Sa bulundukları bölgedeki alanları 
gösterdiğine göre, bu alanlar arasındaki bağıntı 
aşağıdakilerden hangisidir? 


A)2S245S:3-Sı B)Sı.S4-S>. Sı 
C)SA.S>-3$, D) S-—S4-S, * 2S> 
E) S>— S, — 2S, *S3 


ABCD kare 
IDGI — IGCİ 
E ICEI — 3IEBI olduğuna göre 


A B 

IEFİ 

—— oranı kaçtır? 

FA 

A) ! B) i, C) i D) E) ! 
2 3 4 6 8 











Şekilde ABCD dikdörtgen 
AEF eşkenar üçgendir. 

A 
M(DCA) — 20* 


olduğuna göre, 


A 
ABF nın ölçüsü kaç derecedir? 


A) 25 B) 30 C)35 D) 40 E) 45 





2. ABCD dikdörtgen; 
lAE| — İEDİ 
M(EBA) — 159 
mDFE) -209 
olduğuna göre, 
FEC açısının ölçüsü kaç derecedir? 
A)30 B) 25 C) 15 D) 10 E)5 
e E ç ABCD dikdörtgen 
7 > IDEJ — |ECİ 
MR (CFI — FBI 
A B AEİ < 10 cm 
IAFI — 4/45 cm 
olduğuna göre, 
IEFİ <> x kaç cm dir? 
A)7 B)8 062 D)W3 Evyİ3 
4. ABCD dikdörtgen, 
D e m(AED) — m(CED) 
, m(ADE) z 159 
i IBCI - 6 cm 
A E B olduğuna göre, 


ABCD dikdörtgeninin çevresi kaç cm dir? 
A) 36 B) 38 C)40 D) 48 E) 56 








Kare - Dikdörtgen - V 


Bp. A B Şekilde ABCD dikdörtgen 
(AEJ 1 (EBJ 
IDE! < 10 birim ve 
N IEBI — 12 birim 
D 10 E x Cc olduğunagöre, 


IECI — x kaç br dir? 
A)6 B)7 c)8 D) 9 E) 10 


6. ABCD kare 

AE — IECI — 6 br 

9 m(AEC) - 1209 
olduğuna göre, 


» 
w 


A(ABCD) kaç birim karedir? 


A)54 oB)4y2 C)36V3 D)108 E)4/3 


P ve, DFKL 
dikdörtgeninin kenarlarının 


orta noktalarıdır. 





ABC dik üçgen 
ABI — 4 birim 
ACI — 6 birim 


olduğuna göre; 
A(DFKL) kaç birim karedir? 
A) 10 B) 12 Cc) 18 D) 20 E) 24 


8. ABCD bir dikdörtgen, 
— - D, B ve E noktaları doğrusal 
4y2 IBDI — BEİ 
ADI -2 cm 


g İCEl-4y2 cm olduğuna göre, 


ABCD dikdörtgeninin alanı kaç cm? dir? 
A)4 B)8 G2Y15 D)Z E)16 
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Geometri 


Kare - Dikdörtgen - V 


Test 5 





9. ABCD dikdörtgen 
(AE) L (BEJ 
IADI -6 cm 





IDEl-3 cm 
A B 
A 2 
Yukarıdaki verilere göre, A(BCE ) kaç cm dir? 
B) 36 C) 48 D) 60 


A) 18 E) 72 


10. ABCD kare 
(DEJ 1 (FCJ 
(GFI 1 (FBJ 
ICE - 6 cm 
IEFİ -2cm 





olduğuna göre, 


taralı alan kaç cm” dir? 


A) 32 B)40 C)48 D) 52 E) 60 
ABCD kare 
D, B, E noktaları, doğrusal 


!ADI - İBEİ olduğuna göre, 





A 
m(ACE ) - o kaç derecedir? 


A) 90 B) 75 C)72,5 D)67,5 E)60 
12. p E Gc ABCD kare 
o 
İDE! — |ECİ 
« İFEİ > IFAİ — İFBİ 
olduğuna göre, 
A B 
lABI 
—— oranı nedir? 
IFA! 
> Bi og pe E) 
2 3 4 5 


13. 


14. 


15. 


ABCD karesinde 
(AFI 1 (BFJ 
(EF) 1 (AD| 
m(EBC) > 30“ 


IDCI — 8 cm olduğuna göre 





IEFI kaç cm dir? 


A)2 B283 C)4 D)4/3 E)6 
ABCD kare 
IBDI — IDEJ 


A(ABCD) - 16 cm? 
E, D, B noktaları doğrusal 
olduğuna göre, 


E 
Y Cc 
A B 


IAEİ uzunluğu kaç cm dir? 
A) v5 


B)2/5 C)3y5 D)4/5 E)5V5 


ABCD ve EBFK 

birer karedir. 

IDKI — 8 birim 

ICKI — 6 birim 

D, K, B noktaları doğrusal 





Yukarıda verilenlere göre, EBFK karesinin alanı 
kaç birim karedir? 


A)16 (B)14 ©12 D6 E)4 
İZ Z ABCD bir kare 
İk (EF) 1 (BEJ 
| IBE!| - 20 cm 
IEFİ - 5 cm 


> 
w 


Yukarıda verilenlere göre, ABCD karesinin alanı 
kaç cm” dir? 


B) 225 


A) 256 


C)169 D)144 E)81 





Geoweri 


1 D Cc ABCD kare 
E ve F bulundukları 
a kenarların orta noktaları 
olduğuna göre, 
A F B 


A 
m(EHF) - x kaç derecedir? 


A)45 oO(B)GO C)75 DSO E)135 


ABCD kare 
(CFJ 4 (AF) 
m(FAB) z 159 
ICFI - V6 cm 





olduğuna göre; 


A(ABCD) kaç cm? dir? 
A)36 o(B)242 C)24 D)16 E)12 


ABCD ve 
AGFE kare 
F IEBI — 3IEAl - 9cm 


olduğuna göre, 


IDKI - x kaç cm dir? 

A)1 B)2 c)3 D) 4 E) 4,5 
4. ABCD kare 

(BC) 1 (CD) ve 
(CFI 1 (BD) 
m(DBG) - 30* 
ICFI — /3 cm 


olduğuna göre, 





taralı şeklin çevresi kaç cm dir? 


A) 10 B) 11 C)12 D) 13 E) 14 








Kare - Dikdörtgen - Vi 





MANP kare 
A : A A 
M(DMN ) < m(MRA) — m(BPR) - m(CNP) 
IMNI — 13 cm 
ICPI - 5 cm olduğuna göre; ABCD dörtgeninin alanı 
e 
kaç cm dir? 
A) 25 B)36 C)49 D)64 E)81 


6 , D ABCD kare 
(AFJ 1 (FEJ 
IECI — 6 birim 
< IFE| — 10 birim 
7 İs AFI — x birim 
B F Cc olduğuna göre, 


lAFI — x kaç birimdir? 
A) 42 B)40 C)36 D) 32 E) 24 


7. pg ç 
ıı x ABCD dikdörtgen 
© (DB) 1 (FC) 
K ya a (FBI- 25 birim 
VEBİ - 4 birim 


olduğuna göre; 


IDE! kaç birimdir? 


A)8 B)10 C)12 D)14 E)16 
8. ABCD kare 
AK S8 |DORA 


D, F, E doğrusal 
E |AKI-1 birim 
IKFİ — /29 birim ve 


Go 
o 


IKBI — 5 birim olduğuna göre, 


â 
A(DCE ) kaç birim karedir? 


A)4 B)5 C)6 D)V38 E)VA7 
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Kare - Dikdörtgen - VI 


Test 6 





9., p O ABC dikdörtgen 
(AEJ 1 (EDJ 
10 IDCİ-21BE1-10cm 
olduğuna göre; 
B E Cc 
İAEİ? 4 VEDİ? kaç cm? dir? 


A) 25 B) 225 


10. o E Cc 
4 

F 

2 

A 1 B 


lAEİ — x kaç cm dir? 


C)400 D)625 E)676 


ABCD dikdörtgen 
(AEJ 1 (EF) 

İDE! > |ECİ 

ICFI 4 cm 

IFBİ 2cm 

lABİ — 11 cm 


olduğuna göre, 


A5 B)S C10 D)13 E4/5 
11.5 Cc ABCD dikdörtgen 
m(CED) - m(DEA) — 159 
> IBEI - 63 birim 
A B gv3 


olduğuna göre; 


Ç(ABCD) kaç birimdir? 


A) 36 B) 40 Cc) 42 D) 48 E) 60 
12. ABCD dikdörtgen 
D 24 Cc 
Ee (EH) 1 (AB) 
18 (ADI — 18 birim 
IDC — 24 birim 
A —B 


olduğuna göre, 


IDE — İECİ — IEHİ — x kaç birimdir? 


A)10 B)11 C)12 D)13 E)14 


1D 2.E 
16. E 


15.C 
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14. 


15. 


16. 


A 2 
A(ATB) kaç cm' dir? 


A) 36 B) 30 C) 28 
Dx E C 

6 

L 

3 
A B 


IDE! - x kaç cm dir? 
A)1 B)2 c)3 


D3E 10 Cc 


> 
n 
w 
w 


ABCD dikdörtgeninde 
taralı alanlar toplamı 
24 cm” ve sp ve 
KAB üçgen 


olduğuna göre 


D) 24 E) 18 
ABCD kare 
(EF) 1 (ALJ 
JAFI — IFLI 
IBLI <3 cm 
ICLI 6 cm 


olduğuna göre; 


D)4 E) 5 
ABCD dikdörtgen 
(EF) 1 (FCJ| 
İDE! — 3 birim 
IECİ — 10 birim 
IFBI — 2 birim 


olduğuna göre, 


A(AFED) kaç birim karedir? 


A)20 B) 24 Cc) 28 
D 12 H3C 
SN 
A B 


IHE| — x kaç birimdir? 


A)5 B)6 C)7 


D)32 E) 36 


ABCD kare 
(AE| 1 (EBJ 
(EHİ| 1 (DC) 
IDHİ — 12 birim 
IHC! — 3 birim 


olduğuna göre, 








Geoweri 


Kare - Dikdörtgen - Vll 





CDEF: Eşkenar dörtgen 
1BGI-2cm 
F IGFIz8.cm 


1 D c ABCD : Kare 
A B 


Yukarıda verilenlere göre, A(CDEF) kaç cm? dir? 


A) 210 B)235 C)240 D) 255 E) 260 
Di agi 
B C 


ABCD dikdörtgeni alanları eşit beş kareden oluş- 
muştur. ABI - 30 cm olduğuna göre, IEFİ kaç cm 
dir? 


A) 12 


A D 
Lİ 


B)10 (C)8 D)6 E)4 


ABCD dikdörtgeni 
beş eş dikdörtgene 
bölünmüştür. 
Ç(ABCD) — 66 birim 


olduğuna göre, 


A(ABCD) kaç birim karedir? 
A) 90 


B)120 C)180 D)240 E)270 


ABC bir üçgen 
(ABI 1 JAGJ 
DEFG bir kare 





IBDI —6 cm 

IECI — 24 cm 

A 2 
Yukarıdaki verilere göre, A(BDG ) kaç cm dir? 
A) 36 B) 40 C) 45 D) 48 E) 72 








5. ABCD kare 

AFB ikizkenar 

dik üçgen 

İDEİ — IECİ 

JAFI — IFBİ 

taralı bölgenin alanı 
20 bi olduğuna göre 





A B 


karenin alanı kaç br” dir? 


A) 40 B) 60 C)80 D)100 E)120 





6. ABCD dikdörtgen 
IDFİ — IFKI 
IBE| — IECİ 
ABI < 12 cm 
ADI -10 cm 
olduğuna göre, 
A(AEKF) kaç cm? dir? 
A) 72 B)6O C)50 D)48 E)40 
7. 


A(AHLE) - 12a br” 
A(HBFL) - 9a br” 
A(LFCG) > 15a br” 


olduğuna göre; 





taralı alan kaç a br” dir? 


A)120 B)9SO C)60 D) 30 E) 20 
8. ö ç ABCD bir dikdörtgen 
© A A 
N m(ADE) - mEDB) 
6 |BE|-2İAEİ| 
IBCI - 6 cm 
A E B 


Yukarıda verilenlere göre, ICDİ kaç cm dir? 


A)8 B)6EYZ C)J6W3 D)9  E)10 
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Kare - Dikdörtgen - Vil 


Test 7 





Şekilde verilenlere 
göre şeklin çevre- 
si kaç birimdir? 





A) 76 B) 80 C) 84 D) 88 E)92 


ABCD kare 
21CEİ — |EBİ 
A 2 
A(LBE) 4cm 
â 2 
A(AKL ) - 11 cm 


Şekilde verilenlere göre A(ABCD) kaç cm? dir? 
A) 20 B) 25 C) 36 D) 42 E) 48 


ABCD kare 
K A A 
m(KAB) - m(CBİ) — 30“ 


olduğuna göre; 





IOA| 
I(OK 





oranı kaçtır? 


A) 1 B)?2 o 2 p 2 gl 
) ) İz EE e 


ABCD dikdörtgeninde taralı 
alanlar toplamı 48 cm” dir. 


IDE! — IECİ olduğuna göre, 
A(ABCD) kaç cm? dir? 





A) 120 


B)130 C)136 D)144 E)148 








15. 





1D 2.D ZE 4.A 5.C 6.B 7.E 
15.E 16.D 


A(EGHK) 
A)2 BV3 C)3 


A(ABCD) 


D Cc 


e 


A 8 


A)30 oO(B)45 C)50 


D 


— | 


» 
n 
w 


IADI — x kaç cm dir? 


A)8 B) 12 C) 16 


oranı kaçtır? 


ABCD ve FGHK 
kare AEB üçgen 
E € (DCjdir. 


D)4 E) 3y2 


(DD) 1 d 
(CCT 1d 

IDD'| < 8 birim 
ICC — 12 birim 
olduğuna göre; 


ABCD karesinin alanı kaç birim karedir? 
A)80 B)84 o(C)96 


D)100 E)108 
ABCD kare 
AE z |EDİ — (ECİ 


A 
Verilenlere göre, m(DEC) — a kaç derecedir? 


D) 60 E) 90 


ABCD kare 

LAFI — 3IFBİ 

IEBI — 2.1CEİ 
A(AFK) - 6 cm” 
A(DKE) - 12 cm? 


olduğuna göre, 


D)4V3 E)4y2 





BC 9D 10.0 M.B 12D 13.0 ii 
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Kare - Dikdörtgen - Vlll 








1 A D ABCD : Kare 5. ABCD kare 
F A B x» K İZ 
BCFE eşkenar AEFK dikdörtgen 
i 4 A(ABCD) — A(AEFK) 
biç E l İAE -4 br 
m(ECD) - 209 5 0 (EDİ - 2 br 
z N olduğuna göre 
A 
Verilere göre, mAEF) — x kaç derecedir? IBKI — x kaç br dir? 
A)135 B)140 C)145 D)150 E)155 A)2.5 o B)3 C0)3,5 oD)4 E) 4,5 
D C 
6. 4 ABCD kare 
2 ABCD kare E CDF üçgen 
ABI - 8 cm 8 (DF) 4 JAEJ 
ICEl 4cm 
IBNI - 6 cm B 
A L IBE| -8 cm 
INCI - 2 cm x 





olduğuna göre, F 
Verilere göre, IBFI - x kaç cm dir? 


z z ? 
IDMI < IME| — x kaç cm dir A) 10 B)9 c)8 D)7 E)6 


9 1 
A)3 B) 4 O0— DS E)— 
) ) >; D bez Ti i 
R ABCD kare 
D c 48 
3. ABCD dikdörtgen (AFI 1 (FEJ 
A A © 
m(BDC) - m(BCE) M(BAF) - m(FEC) 
: IDBI — ICE! B Cc IDEL — IECİ 
olduğuna göre, LAFI — 6 birim 


E 
olduğuna göre; 


A 
m(CEA) kaç derecedir? 


IAE| — x kaç birimdir? 


A3 B)35 


olduğuna göre, 


D)45 E)5 





A)22,5 B)30 C) 45 D) 67,55 E)80 IFE| — x kaç birimdir? 
A) 1 By2 ©)2 D)3 E)3y2 
ERE — ABCD dikdörtgeni 8. DE «6 ç ABCD dikdörtgen 
(e) 
Sı ve Sa alanlarına (AE| 1 (BEJ 
ayrılmıştır. <> (EF) 1 JCDI 
Ci Sı - 282 ve e lg 
A B 
ICDI — 12 birim ICFI — 16 cm 
IEFİ 5 cm 


Yukarıda verilenlere göre, A(ABCD) kaç cm? dir? 


A) 210 


B)240 C)250 








D)260 E)280 
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Geometri Kare - Dikdörtgen - VIll Test 8 


9. v C ABCD dikdörtgen 13. ABCD dikdörtgen 


7 (DB| ve (CE), F 


. noktasında 


IACI — |EDİ ve 
A 
m(ACE) - 269 











A E B e” olduğuna göre, 
A(DAE) - 4cm? 
A A 
A(EFB)-3 cm? m(BEC) — x kaç derecedir? 
A) 9 B) 12 C) 13 D) 14 E) 15 
â 
A(DFC) kaç cm? dir? 
A)5 B) 6 C©)7 D) 12 E)24 A 
) ) ) ) ) 14. ABC eşkenar üçgen 
10. ABCD dikdörtgen DECF dikdörtgen 
D E c 8 Kr ( İADI—2IBDI 
MZ  ), IFNJ 1 (BCJ E,L F doğrusal 
ii IDEL — 21ECİ süaigü 
- BE c olduğuna göre, 
IFNI — 12 birim 
A B e 
LAFI — ILFI 
ii —— oranı kaçtır? 
olduğuna göre, EF 
(ABI kaç birimdir? 1 1 1 1 1 
Ae e Ge» ee ME 
A)24 B)2i C)20  D)18 E)16 2 3 4 5 6 
ABCD dikdörtgen 15. p c ABCD dikdörtgeninde; 
BE EA IDCI — 6ICLI < 6 cm 
ee ll LİDA —IAKI 
LAFI — IFBİ - 3 birim < m(KLB) — 45* 
IKBİ — 1 birim A K B olduğuna göre, 
olduğuna göre; 
A 
Alan(LKD) kaç cm? dir? 
EFKL dörtgeninin alanı kaç birim karedir? 5 7 35 35 
A)— B)— co — D— E)835 
A) 12,5 B)13,5 C)14 D)145 E)15 2 2 4 2 
16. ABCD kare, ABFE 
aralelkenar, 
ABCD kare El T ği 
DKC eşkenar üçgen, L F KEN 4 TEP) 
İDCİ — 2 birim IKCİ - 20 cm 
13 
olduğuna göre, IDKI 5 cm 
A B 
A B IFBI - 18 cm 


taralı alan kaç birim Karedir? 


A3 B)3M38 CO)V6 D)Y5 Eyi4sv5 


Verilenlere göre, Çevre(KELC) kaç cm dir? 
A) 80 B) 76 C) 72 D) 66 E) 62 


1E 2.B 3.C 4.C 5.B 6.E 7.D 8.D 9.C 10.C U.A 12.B 13.C 14.E 
15.C 16.D 
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Geoweri 








1. ABCD yamuğunda 5. 
(CKJ ve (DKI 
açıortaylardır. 
mb) - 60“ 

m) - 50“ 
olduğuna göre, 
mDAB) Xx kaç derecedir? 
A) 70 B) 60 Cc) 50 D) 40 E)30 6. 
2. Şekildeki ABCD 
ç ikizkenar yamuğunda 
lADI — IDCI — (BCI 
m(ADB) 1859 
A B Olduğuna göre, 
mCBD) z X kaç derecedir? 
A) 10 B)14 o C)15 D) 18 E) 20 
7. 
SO (©. a ABCD yamuğunda 
(ABI / (CD) / JEFJ 
(DE), TAEJ, (CF, (BFJ 
açıortaylardır. 
A 15 B İDCIi—7 birim 
lEFİ — 5 birim 
IBI — 15 birim olduğuna göre, 
ABCD yamuğunun çevresi kaç br dir? 
A)32 B)34 C)36 D) 38 E) 40 8. 
4. IDC) / (EGJ / JABJ 
D 4 C 
IDCI - 4 cm 
IEFİ < 1cm 
EE G lABI - 12 cm 
| 5 ik olduğuna göre, 


IFGI — x kaç cm dir? 


A)9 B)8 C)7 D) 6 E)5 











Yamuk - | 





ABCD yamuktur. 

E, F orta noktalardır. 
IBDI - 36 cm 

INFI - 4 cm 


İABI —- 16 cm olduğuna göre, 


IKNI kaç cm dir? 
B)6 


A)4 c)8 D) 10 E) 12 


ABCD paralelkenar 
ve JEFJ / AGİ dir. 
IBGI 4cm 


D Cc 
F 
IAGI - 12 cm 
A B ĞG ie, 
olduğuna göre, 
IEFİ kaç cm dir? 


10 


M2 BL gl mp3 Bp 
ir 5 ) 3 
Cc 


RA 


A B 


ABCD ikizkenar 
yamuğunda 
(BHJ 1 (AD| 
açıortaydır. 

IHDI — 1 birim 
İCDİ — 3 birim 


olduğuna göre, 
ICBI kaç birimdir? 


A)4 


B)45 C)5 D) 5.5 E)6 


Şekilde 
(DC) / (ABİ 
(BH) 1 (DHJ 
A A 
m(DCK) < m(BCK) 





A A 
m(ABK)  m(CBK) 


IBCİ - 12 birim 
IBHI — 8 birim 
A(ABCD) kaç birim karedir? 
A) 42 B) 48 C) 60 D) 72 E) 96 
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Geometri 


Yamuk - | 


Test 1 





(DC) / (ABJ 
(TCI /(DAJ 
S(DAC) - s(CAB) 





ITAl — ITBI 
IDBI — 24 cm 
IEFI kaç cm dir? 
A)4 B)5 C) 6 D)7 E)8 


ABCD yamuğunda 














13 


A 2 
A(BCD) kaç cm dir? 


ABCD ikizkenar 
yamuğunda; 
(BDJ 1 (ADI 
lADI — (BCI 
ICDI 5cm 
lABI — 138 cm 


olduğuna göre, 





ICE! - |EBI A)10 B)15 C)16 D)20 E)25 
IDCI > 4 biri 
pi 4. Rx Ş ABCD ikizkenar 
e 12 ve yamuğunda, 
A(DEC ) — 4 birim kare (ACI 1 (BD) 
olduğuna göre, lABI - 10 cm 
be 2 
taralı üçgenin alanı kaç br dir? z 9 Ba SPD Geçi 
Iduğuna göre, 
A)8 B10 C12 D16 E24 el 
IDCI — x kaç cm dir? 
ABCD yamuğunda, A)1 B)2 c)3 D)4 E)6 
SIABİ - AIDCI, 15. < ABCD dik yamuğunda; 
e ii | DENE 
z 2 E 
A(AFD) - 16 br (BEJ açıortay 
/ y olduğuna göre, ABI — 4 birim 
A 4 B |BCIi-5biri 
A(EFBC) kaç br” dir? “i 
olduğuna göre 
A)20 B) 24 C) 28 D)32 E) 36 
A(ABCD) kaç birim karedir? 
12. ABC bir dik yamuk A)8 B)10 C)12 D)16 E)20 
F, IDCİ üzerinde 
C e 
z E, TABİ üzerinde 16. ABCD dik yamuğunda, 
D Cc 
D İEP EİD a LADI - 6 birim 
5 lAEJ — IEBİ IDCİ < 3 biri 
— Irim 
2 lABI — 4 birim ç 
(BC - 5 birim İAÇİEE Lİ 
i z ADI — 2 birim olduğuna göre, 
A B 
Yukarıdaki verilere göre, IEFI kaç birimdir? Ni , 
yamuğun alanı kaç birim karedir? 
A)286 Bs ©35 D36 B4 A) 84 B)Ga C)6O D)54 E)48 
7.C 8B YA 10.D 11.C 12A 13B  14E 


1D 2.C 3.B 4.A 5.B 6.C 
15.B 16.D 
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Groweri 








Yamuk - I| 
1. N - ABCD yamuğunda 5. 
D 
5 b (AD) / (BCJ a ABCD dik yamuğunda 
> DCB ve CBA açılarının açı- 
m Mi | ortayları E noktasında ke- 
a (BDJ 4 (DCJ sişmektedirler. 
A 
8 c m(C) - 50* İDCI - 2 cm 
1 A 
olduğuna göre, A B IABI <8 cm 


A olduğuna göre, IBCI kaç cm dir? 

m(A) — x kaç derecedir? 

A)2 B) 10 C) 11 D) 12 E) 13 
A)100 B)105 C)110 D)120 E)130 








: 6. ABCD yamuğunda 
2. ABCD bir yamuk D 5 Ç 
D 3 C IDCI <5 cm 
(ABJ / (CD) /JEF| 
ICE 2cm 
(BFJ ve (CFJ açıortay 
E IEBi - 4cm 
ABI — 12 cm 
lABIi -8 cm 
IEFI <5 cm 
A 12 B IDAJ — 3IFA| 
ICDI 6 cm 
Yukarıdaki verilere göre, IBCI —- x kaç cm dir? olduğuna göre, IFEl kaç cm dir? 
A)4 B)5 ©)6 D)8 E)9 AvV5 B2V5 CO)sy/5 D)4AVS5 EŞE 
3. D GC ABCD yamuktur. 7. ğ Ğ ABCD yamuk, 
E, F orta noktalardır. İCEİ — IEBİ, 
ACI - 18 cm E 2.JABI — 3.1CDI 
IEMI 2cm, IEFİ 2cm 
BlABIz8 cm A 8 B olduğuna göre, 
olduğuna göre IKMI kaç cm dir? 
LAFI kaç cm dir? 
A)3 B) 4 C)5 D)6 E)8 A)2 B)3 C)4 D) 5 E)6 
4. ABCD yamuğunda; 8. ABCD yamuğunda 


TEF) / JABI // (DCJ DEN < İFAJ 
4.(CF| - 3.(FBJ (CFJ 1 (BFJ 

E F .. F 

hb LEFİ — 8 birim (FBI - 2/3 birim 
lABI — 12 birim 


N b , ICBI - /21 birim 
olduğuna göre e olduğuna göre, 
IDCI kaç birimdir? A(ABCD) aşağıdakilerden hangisidir? 
9 
A)3 B)4 la D)5 E)6 A)SY3 B)4V3 C)5SY3 DEV E)M3 
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Geometri 


> 


10. 


11. 


12. 
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ABCD bir ikizkenar yamuk 
m(ACB) - 909 

lADI < IDCI — IBCI 

!ABI - 10 cm 


10 B JACI—xcm 


Yukarıdaki verilere göre, ACI — x kaç cm dir? 


A)2v3 


B)3y2 O4AM2 D)N3 E)6V2 


Şekilde ABCD yamuğunda, 
(AD) /(CEJ dir. 


S, ve S, bulundukları böl- 
gelerin alanlarını göster- 
mek üzere 





14. 


Yamuk - il 
İS. iB ABCD ikizkenar yamuk 
!ABI — |IDCI — 13 birim 
13 18 ADI — 8 birim 
IBCI — 18 birim 
B 18 ç Olduğuna göre, 


A(ABCD) kaç birimkaredir? 


A)136 B)140 C)148 D)156 E)160 
D 4G ABCD ikizkenar yamuk, 
(ACI 1 (BDJ 
IABI > 10 cm 
IDCI x 4 cm 
lduğ Ö 
| z olduğuna göre, 








A E B S5,-4 cm? ve A(ABCD) kaç cm? dir? 
S; - 10 cm? olduğuna göre, A)25 B)36 C)44 D)49 E)56 
A(ABCD) kaç cm? dir? 
A) 20 B)22 C)24 D)28 E)32 
) ) ) ) 15. Şekilde ABCD 
(CI / (AB) D 6 C ikizkenar yamuğunda 
IDCI — 6 birim 
(DAL 4 TAB) ZA 
K L (ACI 1 (BD| 
EB| 1 (EC 
GEREÇ (0CJ / (KLJ / JAB) 
a ki IKLI 8 birim 
ABI - 12cm A B  Olduğunagöre, 
ICDI 3 cm 
A 12 B yamuğun alanı kaç birimkaredir? 
Iduğ Ö 
de A)49 o B)G4 C)Bi DO E)100 
Yukarıdaki verilere göre, A(BCE ) kaç cm” dir? 
A) 45 B)48 C)60 D)72 BM 
16. ABCD k 
e ABCD dik yamuğunda z : li 
(AC) 1 (BD) (ABJ /1CD| 
IDE! - 2 cm ADI — IBCI 
N A 
IBE| > 8 cm NA ABD) <30* 
olduğuna göre, A B |(BDI-8cm 
A B 
ICDI - x kaç cm dir? Yukarıdaki verilere göre, A(ABCD) kaç cm? dir? 
A3 B)2 05 DE E2 A)16 B)18 C)16/8 D)2043 E)24/3 
1A 2.D 3.A 4.D 5.B 6.C TE 8.D 9.D 10.C 11.A 12.C 13.D 14.D 
15.C 16.C 





Test 2 








Yamuk - Ili 
1 D 8 Cc ABCD bir yamuk 5. D ç ABCD yamuk, 
Nİ (ADJ 1 (DBJ IKLJ / (ABJ 
(CHJ 1 (DB| ” i (DEJ / (CBJ 
(BD açıortay, lABI — 10 cm 
NN A E B 

A B |DCI-8cm, ICDI - 5 cm 

ICHI — 4 cm, olduğuna göre, 


0 
Yukarıda verilenlere göre, Ç(ABCD ) kaç cm dir? 


A)36 (o(B)38 C)40 D)42 E)48 


2. - ABCD yamuk, 
10  ÇEF| /(ABJ 
E F OlDEİ-SİAEİ 
Xx 
â 1, İFCI— 10birim 


Verilere göre, IBFI — x kaç birimdir? 


B)2,5 o(C)3 D)3,5 E)4 


z 
N 


3. (ABJ /(EFJ / (DC) 
ABI - 7cm, 
IDCI — 5 cm, 
IADI 4cm 
(AEJ ve (DEJ açıortaylar 
A 7 gp O Olduğunagöre, 

IEFI < x kaç cm dir? 

A)3 B)3,5 o(C)4 D) 4,5 E)5 
4. ABCD yamuk 

(EFJ orta tabandır. 


IMNI 4 cm 

IEFİ 10cm 
E F 

olduğuna göre 


A B 


ICDI kaç cm dir? 
A)9 B)8 C)7 D)6 E)5 





6. D c 
Z 
A 12 B 


8. 


IKFI — x kaç cm dir? 
A)1 B15 ©)2 D)2,5 E)3 


ABCD yamuk, 
IBCI — IDA| 5 cm 
lABI - 12 cm 

A A 
m(D) - 2m(B) 


Verilere göre, yamuğun çevresi kaç cm dir? 


A) 24 B) 26 C) 27 D) 29 E)32 


ABCD bir yamuk, 
(DHJ| 1 (AC) 

lABI - 12 cm 
(BCI < 5cm 
IDHI <3 cm 





Verilere göre, IDCI - x kaç cm dir? 


A)6,5 B)68 C)7 D75  E)78 


D 6 C 
o VA 
10 
e) 
Ad4E B 


A(ABCD) dik yamuğunda IADI kaç birimdir? 
A)6 B)5 Cc) 4 D)3 E)2 


IDCI — 6 birim 
lAEİ — 4 birim 
IBCI — 10 birim 


İCEJ açıortay 


olduğuna göre, 
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Geometri Yamuk - Ili Test 3 
9. e ABCD dik yamuktur. 13. ABCD yamuğunda 
(AC) 1 (BD) (AE)| ve |(DEJ 
lABI — 12 cm açıortaylardır. 
IDCI — 3 cm ABI — 10 birim 
ICDI — 2 birim 
di 12 B olduğuna göre, 
JADI — 4 birim 


IBCI - x kaç cm dir? 


A)9 B)8 C)7 D) 6 E) V30 


10. ABCD yamuk, 
m(ABD) Ni m(DBC) 
!ABI — 16 birim 
IBCI — 10 birim 
IDA| — 8 birim 
Verilere göre, A(ABCD) kaç birim karedir? 

B)96 o(C)100 D)104 E)120 


> 
© 
te 


11. ABCD yamuğunda 
ICFI > IFBI dir. 

F (FEJ 4 (ADI, 
IDAl < 6 birim 


> 
o 


IEFİ — 8 birim 


olduğuna göre, 
A(ABCD) kaç birimkaredir? 


A) 24 B) 32 C)36 D) 48 E) 64 
12. D e ABCD yamuğunda 
IBE| — |ECİ 
5IDCI — ABI 


A(ECD) - 4 em? dir. 


» 


B 


â 
Buna göre, A(ABCD) kaç cm? dir? 
A) 6 B8  C)12 D)16 E)18 


11C 2.E 3.C 4.D 


15.E 16.C 
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olduğuna göre, 


A(ABCD) 
— a — oranı kaçtır? 
A(AED) 


A) 12 B) 10 c)8 D)6 E) 4 


14. ABCD yamuk, 
lADI — IBCI — 13 cm 
(ABI — ((CDI * 10) cm 


olduğuna göre, 


IDHI —x kaç cm dir? 

A)12 o B)10 C)9 D)8 E) 16 
(DC) / ABI, 

IDFI — 2IFCI 
A(AED) - 12 cm? 
A(BCFE) - 20 cm? 


Verilere göre, A(ABCD) kaç cm? dir? 
A)52 oB)56 C)6O D)e4 E)72 


ABCD dik yamuk 
(ABI — 2.10CI 
ACOB) - 8 birim 
IDAİ - 6 birim 


Yukarıdaki verilenlere göre, IABI uzunluğu kaç 
birimdir? 


A)6 B) 7 c)8 D) 10 E) 12 





Geowerri 


Yamuk - IV 








ABCD yamuk 
D C 
(AC) 1 (CBJ 
1 zg o A 
m(ADC) - 128* 
A 
129 m(DAC) — 129 


A olduğuna göre, 
B 


A 
m(ABC) — x kaç derecedir? 
A)30 


B)35 


C40 D)45 E)50 
ABCD yamuğunun 

orta tabanı (EFJ 

ABLK yamuğunun 

orta tabanı (MNJ| dir. 
IDCI < 12 cm 


IMNI — 15 cm olduğuna göre 


IKLI kaç cm dir? 


A)8 B)6 C)5 D) 4 E)2 
D C 
3. ABCD yamuk 
EZ V 
(EF) / (AB) 
IOFI — 2 birim 
“ B  (DCI-8birim olduğuna göre 
IABI kaç birimdir? 
A)3 B)4 C)5 D) 6 E)7 
4. ABCD yamuğunda 





(EF) / (DC) / (AB) 


D 14 CcC 
ICFI - 21FBİ 
LABI — 20 birim 
> " IDCI< 14 birim 
A 20 B 


olduğuna göre 


IEFİ — x kaç br dir? 


A)18 B)17 C)16 D)14 E)13 





ABCD dörtgeninde 
(ABJ /(CD)J olup 

IDEJ, (AE), (BFJ ve 
(CFJ açiortaylardır. 


lADI -8 cm 
IBCI - 10 cm 
IEFI 7cm 


olduğuna göre 


IABI #IDCI toplamı kaç cm dir? 


A)24 B) 26 C) 28 D) 32 E) 36 


ABCD yamuk, 
(AB) / (0cJ 
IDEİ — |ECİ 
lAFI — IFBİ 
mf) x 529 
mb) z 38* cm 
IDCI 6cm 
lABI - 16 cm 
olduğuna göre, 





IFEİ — x kaç cm dir? 


A)9 B)8 ©)7 D)6 E)5 
A B ABCD yamuk, 

(FEJ 4 (AD) 

E F IBFI — IFCI 
IFEL — 4 birim 
D Cc ADI — 8 birim 


olduğuna göre, 


A(ABCD) kaç birim karedir? 
A) 24 


B)32 C)36 D)40 E)48 


ABCD yamuğunda 
3xz4y 
ICKI — IKBI 

A 2 
A(BKA) - 28 cm 





olduğuna göre, 


A 2 
A(DKA) kaç cm' dir? 


A) 49 B)42 (C)43 D) 44 E) 45 


197 








Geometri 





9 A F B ABCD yamuk, 
lAFi — 2IFBI 
A A 
Alan(DFC ) - 2Alan(ABC ) 
olduğuna göre, 
D GC 
A 
Alan(FBC ) 
—— oranı kaçtır? 
Alan (ABCD) 
1 2 1 1 1 
A) — B-— ©— D— E— 
3 3 6 9 10 
10. D ABCD yamuk, 
a 5 IEDİ — İEAİ 
E 


(EC) 1 (CB) dir. 
A(EDC) - 21 cm” 
IECI < 6 cm 

(BCI — 12 cm 
olduğuna göre, 


> 
les) 


(EABC) dörtgeninin alanı kaç cm? dir? 
A)48 oOb)49 C)SO D)51  E)52 


11. 
5 
E 18 
5 
b) 


Alan(ABCD) kaç cm” dir? 


ABCD dik yamuk 
(ABI 1 (DAJ 

(BEJ ve (CE| 
açıortaylar 

!AEl - (EDI 5cm 
(BCI - 18 cm 
olduğuna göre, 


Oo 


A) 60 B) 70 Cc) 80 D) 90 E) 100 
12 D Ç 
, e ABCD ikizkenar yamuğunda 
© RE 
IDCI — 8 birim 
MN eN 

(ACI 1 (DB| 

A B 


â 
olduğuna göre A(DOA) Kaç birim karedir? 


34 36 37 
A)— B)7 D— 69 
5 5 


Yamuk - IV 


14. ? > 
/N 

E 
D e 


Test 4 


ABCD bir yamuk 


13. D e 
e AECD bir paralelkenardır. 
A 2 “ 
> A(CFB) - 6 cm 
i  A(AEFD) > 16 cm” 


olduğuna göre, 
A(ABCD) kaç cm? dir? 
A)25 B)35 C)J88 D)40 E)45 


ABCD karesinde 
E,D, C noktaları 
doğrusaldır. 

JEAJ 1 (AF| 

ABI -8 cm 

IFCI 2cm 
olduğuna göre, 
IEA! kaç cm dir? 

A) 6 B)8 Cc) 10 D) 12 E) 15 


15. ABCD yamuğunda 


Rİ AŞ (EF) 1 (BC) 
IEFİ — 1EBI - VECİ 
E IDCI -2 cm 
i IABI — 6 cm 
A 6 B i 


olduğuna göre, A(ABCD) kaç cm? dir? 
A)64 oO(B)56 C)48 D)32 E)24 


16. ABCD dik yamuk 


D 3 G ACI 1 (DB) 
IDCI 3cm 
ABI - 7cm 
olduğuna göre, 

A 7 B 

IACI — x kaç cm dir? 


A)V21 B)V23 C)v29 D)V30 E)3y5 











8A 9D 100 1D 1Z2E 13.B e 





LE 2.B 3.D 4.A 5.D 6.E 7.B 
15.D 16.D 


Geoweri 














Yamuk - V 
1. ABCD dörtgeninde 5. ABCD yamuğunda 
D C 
(ABI /(CDJ (KL) #TABJ 
A ICLI — 21BLI 
mM(A) -2a 4 15 K L 
A IABI— 8 cm 
me ri / N IKLI <6 cm 
m(C) -3a * 16 olduğuna göre, 
olduğuna göre IDCI kaç cm dir? 
A ; A) 1 B)2 C)3 D)4 E)5 
m(D) kaç derecedir? 
A)99 (OB)101 C)105 D)109 E)119 6 âBGD yanik 
(AB) / (DCJ ç O KEPİMTABİ 
Ni (AFJ ve (DFJ açıortay 
EM 10 g lEFI-4birim 
(AC) 1 (BCJ 2 ) |0Cizybirim 
(AL| açıortay lADI — 10 birim 


A 
M(CDA) — 1109 


olduğuna göre 


A 
mM(CBA) — x kaç derecedir? 
A) 40 B) 45 C) 50 D) 55 E) 60 
ABCD yamuğunda 


3. D c 
» m(A) - 509 
P as bsc 
A 
A m(C) - a olduğuna göre, 
A a B 


a kaç derecedir? 
A) 100 B)110 C)120 D)1380 E)140 


4. ABCD yamuğunda 


A 4 B 
a3 (EFİY/IDCJ 
E F HABiz4cm 
“ IEFI-6cm 
12 


D “ iDCI—-12.cm 


IBFI - 3 cm olduğuna göre 


IFCI — x kaç cm dir? 
A)3 B) 5 ©) 7 D) 9 E) 11 











olduğuna göre 


xty toplamı kaç birimdir? 
A) 12 B) 15 C) 16 D) 17 E) 18 


ABCD bir yamuk, 

(EKI / (DCI 

4G — 3IBCI 

A(ACB) - 2A(ADC) 

Taralı alanlar toplamı 

19 birim kare olduğuna göre; 


ABCD yamuğunun alanı kaç birim karedir? 
A) 54 B) 48 Cc) 42 D) 36 E)32 


8. ABCD bir yamuk 


(EF) / JABJ 
IDCI - 36 cm 
A 
A(EOD) - Sı; 
A 
A(FOC) — Sp 
A 
A(DOC) - S, 





A B 


S, # Sa 1 
a > z e? olduğuna göre, IOFI kaç cm dir? 
3 


A)2 B)3 C)4 D)5 E)7 
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Geometri 


Şekilde ABCD yamuk, 


AECD paralelkenar, 





D, K, B noktaları doğrusaldır. 
3IAEİ > 2IEBİ 

: A 

Alan(CKB) - 24 cm? 


olduğuna göre, 


Alan(AEKD) kaç cm? dir? 


A)48 B)54 C)6O D)64 E)72 
10. Şekilde ABCD ikizkenar 
Dp 2 Cc yamuk olup 
IDCI < 2 birim 
5 JACI-6birim 
IBCI < 5 birim 
A B olduğuna göre, 
ABI kaç br dir? 
11 11 
A) 11 B)-- C)7- D)3 E)4 


ABCD ikizkenar yamuk 
(ACI, DAB nın açıortayıdır. 


(DHI 1 (AC) 
!ABI - 20 cm 
A 20 B İDCI < 10 cm olduğuna göre 


IDHI kaç cm dir? 
A)4 B) 5 O5V2 D)5/3 E)6 
(AB) /(DCJ 
ADI — IDCİ — (CBİ 
(ADJ 1 (DB| 
(GK) 1 (DBJ 
B |CKIz4cm 


12. D — 
A 


olduğuna göre, IDBI kaç cm dir? 
D) 10 


A)8 B)8V3 C)9 
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16. 


Yamuk - V Test 5 
13. ABCD ikizkenar yamuk 
NA LADI — 1BCİ 
© (ACI 1 (BDJ 
IDCI — 5 birim 
JABI — 7 birim olduğuna göre 


Alan(ABCD) kaç birim karedir? 


A) 24 B) 30 C)36 D) 42 E) 48 
< ABCD dik yamuktur. 
IDCI <3 cm 
lABI — 7 cm 
A A 
m(DCB ) -3. m(ABC) 
A B 


olduğuna göre, 


IACI kaç cm dir? 


A)8 B)7 C)6 D)S E)4 
A A 
m(A) < m(D) — 90* 
A 
1 (BEJ, ABC açısının 
5 açıortayıdır. 
ABI 3 br 
IBCI—5br 
Aziz “ DEL<2 br olduğuna göre 
ADI kaç br dir? 
A)5 B)4,55 (C)4 D) 3,5 E)3 
ABCD dik yamuktur. 
(AC) 1 (BDJ| 
D Cc 
(ABI < 9 cm 
i IDCI > 4 cm 
olduğuna göre 
A B 
A(ABCD) kaç cm? dir? 
A) 13 B) 19 Cc) 29 D) 39 E) 49 





Geoweri 





Yamuk - VI 
mi 
1. ABCD yamuk 5. D e ABCD yamuk 
De m(A) - 709 E F (DCJ / (EF) / (ABI 
140“ R 
ICFI — 2IFBI 
b m(C) — 1409 ve 
ABI — 20 birim 
z iri A 20 B 
p7O* EE Em olduğuna göre, 
A 12 8 


olduğuna göre 


IBCI #İCDI—b sc toplamı kaç birimdir? 
A) 18 B) 16 C) 15 D) 12 E) 10 


2. ABCD dik yamuk 
(DCJ 1 (BCJ 
(AB) 1 (BC) 


IBCI — 5 birim 
IDCI — 1 birim 
!ABI — |ADI 
olduğuna göre 
IABI —- x kaç br dir? 

A) 13 B) 12 Cc)9 D) v2 E) v2 


A D 
3. ABCD bir yamuk 
E 
3.IADI — IBCI - 12 cm 
A 2 
A(EFB) -9 cm 
B iy C€ olduğuna göre, 


A(ABCD) kaç cm? dir? 
A)48 (B)64 C)72 D)96 E)120 


4. ABCD dik yamuk 


lADI — x * 3 birim 
40 (o İABİ—xbirim 
IBCI — (2x * 5) birim 
B 2x45 c |DCI— 10 birim 


olduğuna göre, 


yamuğun alanı kaç birim karedir? 


A) 48 B) 54 C) 64 D) 78 E) 86 





IEKİI kaç birimdir? 
A)6 B) 8 Cc)9 D) 10 E) 11 


6. ABCD yamuk 


ALLA > (AD) / (KLI / (BC) 
7 
B el 
34 


IKLI — x kaç birimdir? 
A) 10 B)14 o(C)18 D) 22 E) 24 


IBKI — 2.JAKI 
ADI < 4birim 
IBCI — 34 birim 


olduğuna göre 


ABCD dik yamuğunda; 
(CFJ ve (BFJ açıortay, 
(EF) 1 (AD), 
IEFİ 5 cm 
IBDI-6 cm 
IABIi -9 cm 





olduğuna göre IDCI kaç cm dir? 
A)5,4 B)5,66 o(C)6 D)6,4 E)7 


8. ABCD yamuğunda 
A 
e. M(A) 759 
LA A 
m(C) — 1509 
/ABI - 10 cm ve 
ICDI - 4 cm 
N 
A 10 B 


olduğuna göre 


yamuğun alanı Kaç cm” dir? 


A) 18 B) 21 C)24 D) 30 E) 32 
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Geometri 





(CB) 1 (ABI 
(DC) / TABJ 
(DCJ - 3 cm 
ABI - 6 cm 
LADI - 5 cm 





olduğuna göre; 


DAC üçgeninin alanı kaç cm? dir? 


A)5 B)6 (©8 D)10  E)12 


ABCD yamuk 
(KU / (ADI 

IADI — 3 birim 
IKLI — 4 birim 


olduğuna göre; 


IBCI kaç birimdir? 
A)5 B)6 c)8 D) 9 E) 12 


lAEl-2 cm 


lADI - IDCI -8 cm 


ICE! — |ICBI 

A olduğuna göre; 
2E B 

ABCD dik yamuğun çevresi kaç cm dir? 

A) 36 B) 38 Cc) 40 D) 42 E) 44 


12. ABCD yamuk 
0-2 6 ABI — 27 birim 
IBCI — 20 birim 

15 ICDI — 2 birim 
IDAİ — 15 birim 
olduğuna göre; 


ABCD yamuğun yüksekliği kaç birimdir? 
A) 16 B) 15 C) 14 D) 12 E) 10 
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Yamuk - Vİ Test 6 


13. 2 GC ABCD dik yamuk 
A 
m/(B) - 30* 
ayB 

ICDI < 2 birim 

ZI A LADI — 4/3 birim 

A B 
olduğuna göre; 


IABI kaç birimdir? 
A)8 B) 10 C)12 D) 14 E) 16 


ABCD ikizkenar yamuk 


14. 
ZN (ACI 1 (DBJ 
IABI -8 cm 
IDCI - 4 cm 
olduğuna göre; 
A B B 
A(ABCD) kaç cm? dir? 


A)12 o B)18 C)24 DO E)36 


15. ABCD yamuk 
A 


D C 
e a IDE — IEAJ 
E IECİ — 10 birim 
IBCI 6 birim 
i olduğuna göre; 


Alan(ABCD) kaç birim karedir? 
A) 50 B) 54 C) 60 D) 64 E) 71 


16. a 3. Db ABCD dik yamuk 
(ADI / IBCJ 
E X (DEJ 1 (EC) 
IADI - 3 birim 
B ; G IBCI — 5 birim 


olduğuna göre; 


IDCI — x kaç birimdir? 
A)2y17 B)Yİ7 C)y2 D) 5 E)6 





Geoweri 











2 Yamuk - Vİ 
ni 
1 D Cc ABCD dik yamuk 5. Dp > G (AB) /JEFJ / (DCI 
(ACI 1 (BD| lABI — 3 birim 
ACI — 2/13 birim IEFI — 2 birim 
ICDI — 4 birim i IDCI — x birim 
A B olduğuna göre; A 3 B olduğuna göre; 


IABI kaç br dir? 
A) 12 B) 11 Cc)10 D)9 E)8 


2 e (AD) / (EF) /1BCJ 
LADI - 3 birim 
(EFİ — 7 birim 
IBCI - 9 birim 





olduğuna göre; 


IDFI 
— oranı kaçtır? 
IDCI 


w İn 
G 
— 
Dn 
| 


A)2 By? Cc) 
) IŞ 


3. ABCD dik yamuk 
(EF) 4 (ADI 

IDEl -2 cm 

(EF - 3 cm 

IBCI 9cm 

ICFI ve (BFJ 
açıortay 





olduğuna göre 


ABCD yamuğunun alanı kaç cm” dir? 
A) 28 B)30 Cc)32 D) 36 E) 40 


4 ABCD dik yamuk 
3 

N Ş IDCI — 3 birim 
ABI — 8 birim 
A(ABCD) - 66 birim kare 

A B 

8 - . 

olduğuna göre; 


IBCİ kaç birimdir? 
A) 14 B) 13 C) 11 D) 10 89 





x kaç br dir? 
A)6 B) 7 Cc)8 D) 9 E) 10 


ABCD dik yamuk 


6. D Cc 
(DEJ açıortay 
10 8 |ADI-10cm 
IBCI 8 cm 
A E3 B 


(EBI - 3 cm 
olduğuna göre; 


ABCD yamuğunun çevresi kaç cm dir? 
A)30 B) 32 Cc) 38 D) 40 E) 45 


Zi ABCD yamuk, 
IABI <6 cm 
a 2 cm 
MESB) - - 6 cm? 


B olduğuna göre; 


ABCD yamuğunun alanı kaç cm” dir? 
A) 32 B) 34 C)36 D) 38 E) 40 


ABCD dik yamuk 


ZN 
DA (BEJ ve (CEJ açıortaylardır. 
e ICE - 3 cm 
G A 


olduğuna göre, IABI kaç cm dir? 


24 48 
Dp —. EE 
5 


A)5 B) 10 
5 


o) 16 
5 
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Geometri Yamuk - Vil Test 7 
9. ABCD dik yamuk 13. ABCD ikizkenar 
(EH /(ABI /(DC| D Cc yamuk 
NK 
3IDEİ — |AE| (ACI 1 (CBJ| 
IDCI-3 cm (DBI| 1 JAD| 
iEF| 8 cm IDO! 7cm 
olduğuna göre; : z IOBI — 25 cm 
olduğuna göre; 
z ir? 
IABI - x kaç cm dir? LABI kaç cm dir? 
A) 12 B) 15 C) 17 D) 21 E) 23 A) 32 B) 36 C) 40 D) 50 E) 60 
10. ABCD dik yamuk 14. 4 ç ABCD yamuk 
1 
z © IDCI — 1 cm Lei alci 
IDCI — 4 birim 
7 Xx IDAl-7cm 
lABI — 13 bririm 
lAB! — 25 cm A B > alan 
> B 13 olduğuna göre; 
25 olduğuna göre; 
A(ABCD) kaç birim karedir? 
IBCI -x kaç cm dir? A)34 B)4 C44 D)48 E)5İ 
A) 24 B) 25 Cc) 28 D)32 E) 40 
Ma 20 D ABCD yamuğunda 15. p— 2. Ş ABCD yamuk 
(ADI / (BC) E : (EF) /JABJ /(DC| 
40 LADI — 20 birim IDCI - 2 cm 
ABI — 40 birim A 7 B O |ABIiz7cm 
B 45 Cc 
IDBI — 30 birim 2IDEİ — SIAEİ 
IBCI — 45 birim A(ABCD) - 45 cm” 
olduğuna göre; olduğuna göre; 
IDCİ — x kaç birimdir? 
A)75 B)7o ©60 D)45 E)40 F noktasının (ABİ na uzaklığı kaç cm dir? 
A)2 B)3 c©)4 D) 5 E)6 
12. D 4 Cc ABCD yamuğunda 
(DC) / (ABI 16. D Cc ABCD yamuk 
z IDCI-4cm MED ) s2 birim kare 
1CBI — 5 cm A(AEB ) - 18 birim kare 
A B okluğuna göre, olduğuna göre; 
A B 
IABI kaç cm dir? 
i 5 
A)8 B)9 c) 10 D) 11 E) 12 ABCD yamuğunun alanı kaç birim karedir? 
A)24 o(B)28 C)30o D32 E)36 
1.D 2.C 3.B 4.B S.A 6.C 7.A 8.C G.E 10.8 M.C 12B 13C 14.E 
15.C  16.D 
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Geoneri 








1. O merkezli |AB| çaplı 
A 
çemberde, m(CAB) - 50* 
A 
m(BOD) -309 olduğuna göre 
A 
m(COD) kaç derecedir? 
A) 40 B) 50 C) 60 D) 70 E)80 
2. Şekildeki 
(ABI çaplı çemberde; 
A 
8 mDEB) - 120“ 
A 
M(ACD) — x olduğuna göre 
x kaç derecedir? 
A) 40 B) 35 C)30 D) 25 E) 20 
3. O, çemberin merkezi 
C A 


EN m(CAD) - 329 
A e - m(ACB) —-a 
7 Şekildeki (ACJ ışını, 
O merkezli çembere 
C noktasında teğet 


olduğuna göre, 


A 
m(ACB) - a kaç derecedir? 
A) 115 


B) 116 ©)117 D)118 E)119 


O merkezli (ABJ çaplı 
yarım çember 

(OCI 1 JADj| 

mDAB )-20* 





A 
m(OCB) - a 


A 
Yukarıdaki verilere göre, mOCB) — a kaç derece- 


dir? 


A) 30 B) 35 C)40 D) 45 E) 50 














Çemberde Açılar - | 





Şekilde, ABC üçgeninin iç 
teğet çemberi üçgenin ke- 
narlarına K, L, M noktala- 
rında teğettir. 

A 
m(B) — 42 

A 
m(C) — 609 olduğuna göre, 


A 
m(KML.) — x kaç derecedir? 


A)5O B)51 C)52 D)53 E)S4 


Şekildeki çemberler, AFC 
ve BFC üçgenlerinin çevrel 
çemberleri |AT, A noktasın- 
da teğet (BS, B noktasında 
teğet 

A 
m(SBF) — 309 

A 
m(FBC) — 409 

A 
m(FAC) — 60* 





A 
Şekildeki verilere göre, mFAT) kaç derecedir? 
A) 50 B)55 C)6O D)65 E)70 


A 
m(P) < 50* 
A 
m(BKC) — 1009 
olduğuna göre, 





A 
m(ABD) — x kaç derecedir? 


A)20 B)25 C)30 D)35 E)40 


Şekildeki K merkezli 
çemberde 

m(DPC) 30“ 
m(DBC) - 40" 


olduğuna göre, 


A 
m(ACD) — x kaç derecedir? 


A)35 B)40 C)45 D)5O E)55 
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Geometri Çemberde Açılar - | Test 1 





9. Şekilde Şekilde, 
AE! — (CDİ mp) 209 
A 
m(B) — 409 ve JADI — IBDI 





A 
M(CAD) — 30“ olduğuna göre, 


olduğuna göre, 
A 
M(EAD) açısı kaç derecedir? 


A A) 50 B) 55 Cc) 60 D) 65 E) 70 
m(BAC) — x kaç derecedir? i ) 


A) 20 B)30 Cc) 40 D) 50 E) 60 
Şekildeki çemberler 
E noktasında dıştan 
teğettirler. /PB ve 
(PD çemberlerin or- 
tak dış teğetleridir. 


Şekilde 





IKDJ çembere teğet, 





A 
IKAJ kiriş, (BCJ 1 (AKJ M(BFD) — 689 oldu- 
IKCI - 1ACI li 
A 
o A 
s(DKB) - 64 m(AEC) - x kaç derecedir? 
olduğuna göre, A) 68 B)67 o(C)66 D) 65 E) 64 


A 
s(CBK kaç derecedir? 
A) 36 B) 31 Cc) 28 D) 27 E) 26 


15. 
Şekildeki M ve N 


A merkezli çemberler 
11. UÜ, PE Şekildeki O merkezli > B C noktasında bir- 
ji (oo birine teğet olup or- 
LA çemberde; 7 tak teğetleri AB 
Aç (A0) /11BCJ i » — doğrusudur. 


A 
m(CNB) — 1009 ol- 
duğuna göre 


m(C) - 509 
olduğuna göre, 
A 
m(A) kaç derecedir? ” 
A) 45 B) 50 C) 60 D) 65 E) 70 M(CAB) — x kaç derecedir? 
A) 30 B)35 Cc) 40 D)45 E)50 
12. 
Şekilde C noktasın- 
da birbirine dıştan te- 
ğet olan çemberlerin 
ortak dış teğetlerin- 
den biri AB doğrusu- 
dur. m(ABC) — 509 ol- 
duğuna göre, 


IPA ve (PD O merkezli 
çemberin teğetleridir. 
m(EAB) 50“ 
m(BCD) z 110 


olduğuna göre, 





A 
mM(ADC) — x kaç derecedir? — 
A)32 oOB)36 C)38 D)40 E)66 miP) - x kaç derecedir? 
A)40 oB)45 C)5O0 D6O E)70 











1D 2.C 3.E 4.B 5.B 6.A 7.B 8.B 9.C 10.E 1.D 12.D 18.A 14.A 
15.C 16.D 
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Geoweri 











1. O noktası çemberin 5. 
merkezidir. 
A 
m(ACE) -30* 
A 
m(ADB) - 20* 
m(BKC) nin ölçüsü kaç derecedir? 
A)100 B)110 C)120 D)130 E)140 
2. EN O merkezli çemberde 
A 
B AN fel MABC) - 40 
Yukarıdaki verilenlere göre, m(CAO) — x kaç de- 
recedir? 
A) 20 B) 25 Cc) 40 D) 50 E) 80 
D 
3. Şekildeki çemberde BF teğet 
A 
m(AED) - 60* 
R 7 
C mCBD)-70 N 
F B 
A 
Yukarıdaki verilere göre, mABF) — x kaç derece- 
dir? 
A)30 B) 40 C) 50 D) 60 E) 70 
4. Şekildeki O 


merkezli (DCJ 
çaplı çemberde 
JAEİ| — JACI 
m(ECB) - 20“ 





A 
Yukarıdaki verilere göre, m(ABC) — x kaç derece- 
dir? 


E)30 














Çemberde Açılar - Ni 





A ekilde (PA ve (PD 
NB > EİN 
çembere teğettirler. 
A 
e m(APD) — 30“ 
e ABI — IBCİ — (CDI dir. 


A 
Yukarıdakl! verilere göre, m(BCD) — x kaç derece- 
dir? 
A) 95 


B)100 C)105 D)110 E)115 


O merkezli yarım çemberde 
(AB) / (CD)| ve (DE, 
D noktasında çembere te- 
ğettir. 

A 
m(CAB) - 209 


olduğuna göre, 


A 
m(CDE ) açısının ölçüsü nec.r? 


A) 40 B)50 C)6O D)70 E) 100 


Şekilde; 

(LBI 1 (ABI, 

(AD), (AKJ sırasıyla 
E ve B noktasında 
çembere teğettir. 
m(LCE) -209 


olduğuna göre, 





A 
m(A) — x kaç derecedir? 


A)20 B)25 C)30 D)35  E)40 


(BCJ çap (AD 


çembere D noktasında teğet- 


A 
tir. m(D) < 559 olduğuna göre 


A 
m(A) — x kaç derecedir? 


A)20 B)25 C)30 D)35 E)40 


207 








Geometri 


9. IPT, çembere teğet 
T A, B çember üzerinde 
A 
(9 m(TPB) — 25* 
A 
(5 o 
2 m(PBT) — 35 
P Si N i 
Şekilde verilenlere göre, ATB açısının ölçüsü kaç 
derecedir? 
A) 60 B)72 oC)75 D) 80 E) 85 
10. A Şekildeki (BCJ çaplı 
7S E yarım çemberde, 
/ IBCI — |ACI 
eN IAEİ — IEDİ dir. 
B C A 
m(ABD) — 30“ 
olduğuna göre 
A 
m(DBC) — x kaç derecedir? 
A) 45 B)40 C)85 D)30 E) 25 
11. N Şekilde O merkezli 
çembere |AC)| 
D noktasında 
2 teğetdir. 
z (A0) 1 (GEJ 
5 A 
156 m(ACE) - 1569 
G O FC E 


olduğuna göre, 


A 
m(DHO) nın ölçüsü kaç derecedir? 
A) 113 


B)120 ©)123 D)130 E)133 


Şekildeki O merkezli çem- 
berde IDEİ < ICO| 
m(EDO) — 309 

olduğuna göre, 





ABD açısının ölçüsü kaç derecedir? 


A)199 B)25* C)30* D)359 E)459 
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Çemberde Açılar - Il 





14. 


15. 


16. 


A 
m(DBE) — x kaç derecedir? 
A) 25 B)35 C) 45 





A 
M(C) — x kaç derecedir? 


A) 10 B) 20 Cc) 30 
D 

A 

E 

— Cc 

B 
A 

m(ACD) — x kaç derecedir? 
A)30 


B)35 o C)40 





A 
m(BDE) — x kaç derecedir? 


A)3 B4  C)5 


Test 2 


Şekildeki çemberde 
JAB ve (AC teğettir. 
m(BAC) -90 
m(DKE) z70 


olduğuna göre, 


D) 50 E) 55 


ŞekildekiABDE ki- 
rişler dörtgenidir. 


mf) — 60 
mf) - 409 


olduğuna göre, 


D) 35 E) 45 
Şekilde; 
ABI — IBCI — IBDI 


A 
m(ABD) — 70* 


olduğuna göre, 


D)45  E)50 


Şekildeki ABC 
üçgeninde 
m(BAC) — 569 
m(ABC) - 60“ 
(CEJ 1 (ABJ 
(BP) 1 (CF) 


olduğuna göre 








O merkezli (AD)J çaplı 
çemberde /BA ve (BC teğettir. 
m(ABC) - 609 

m(AFE) — 859 


olduğuna göre, 





mAE) kaç derecedir? 
A)100 B)100 C)110 D)120 E)130 
Şekilde O merkezli 
çemberde, 

m(DCB) — 1249 


olduğuna göre 


A 
m(ABD) — x kaç derecedir? 


A) 56 B) 44 C)36 D) 34 E)24 


3. Şekilde 
m(CAD) - 409 
m(EFD) -80* 
olduğuna göre, 





A 
m(CED) kaç derecedir? 


A) 20 B) 60 C) 65 D) 68 E) 70 


Şekilde (PA ve (PB çemberin 
teğetleridir. 

lABI — |ACI 

mBAC) z 40“ 


olduğuna göre, 





A 
m(APB) — x kaç derecedir? 


A) 30 B)40 C)45 D)JSO E)60 











Çemberde Açılar - Ili 





Cc Şekilde |(AEJ, O merkezli 
A 4 çembere A noktasında teğet, 
E (AEJ / (BC) 
A 
m(EAB) - 359 
B "olduğuna göre, 


A 
m(BCO) — x kaç derecedir? 
B) 20 


A) 10 C)25 D)30 E)35 


Şekildeki çemberde 
(TB teğet 

(TA teğet 

m(BDA) -3a 
m(BTA) za 





Şekilde verilenlere göre o kaç derecedir? 


A) 45 B)36 C)34 D)32 E)30 
Şekildeki O merkezli 
çemberde 
IPCI — |AOİ 

A 
m(COP) — 259 


olduğuna göre, 





mAOD) — x kaç derecedir? 

A)65 B)70 C)75 D)80o E)85 
Şekilde O merkezli 
çemberde (PT çembere T 
noktasında teğettir. 

: (PUJ 1 (ROJ 
m(TNP J2709 


olduğuna göre; 


A 
m(TPL) za kaç derecedir? 


A)10 o(B)20 C)30 D)40 E)50 
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Geometri 


Çemberde Açılar - !ll 


Test 3 





Şekilde O merkezli 
çemberde |OAJ 1 (0B| 
A 
MA) — 2x 
A 


MB) Xx 4 159 


olduğuna göre, 





A)5 B) 10 C) 15 D) 20 E) 25 


Şekildeki O 
merkezli çemberde 
(ABİ ve (CD)| çaptır. 
m(AB) z MED) 





olduğuna göre, 


A 
m(AFE) kaç derecedir? 


A)135 B)130 C)125 D)120 E)105 

Şekilde ABCD 

kirişler dörtgeni, 
A 

m(DAB) — 55“ 


olduğuna göre, 





A A 
m(P) # m(K) kaç derecedir? 
A) 55 B) 60 C) 65 D) 70 E) 75 


Yandaki şekilde (AT 

çembere I noktasıhda 

teğet m(ATC) — 1309 
ç olduğuna göre, 





A 
MBAT) — x kaç derecedir? 
A) 10 B) 15 Cc) 20 D) 25 E)30 
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O, ve O, merkezli 
çemberler B nokta- 
sında teğettir. d 
doğrusu iki çembe- 
rin ortak teğetidir. 


A 
m(KAB) — 409 oldu- 
ğuna göre, 


A 
m(BCT) — x kaç derecedir? 
A) 40 B) 45 C) 50 D) 55 E) 60 
14. 


Şekildeki O ve M 
çemberlerinin 


merkezleridir. 
m(AEĞ ) - 2209 


olduğuna göre, 





A 
m(BAD) kaç derecedir? 


A)5O B)55 B)6O C)65 E)70 
15. Şekildeki ABC üçgeninde 
N ABI (ADI — İAEJ 


A 
M(EDC) - 36* 
DE 


li olduğuna göre 


A 
m(AEB) — x kaç derecedir? 


A)36 B)45 C)48 D)54 E)60 
16. N Şekildeki ABC üçgeninde 
(BEJ 1 JACJ 
(CDJ 1 (ABJ 
(OB! — (OC! 


A 
M(ABE) - 209 





A 
Yukarıdaki verilere göre, m(DOE) — x kaç 
derecedir? 


A) 20 B) 30 D) 40 E) 45 








Yandaki şekilde A, 5. 
B,C,DveE 

noktası çember 

üzerinde olmak 

üzere m(AB) - 30“ 
olduğuna göre, 





A A A 
x*t*y*tz toplamı kaçtır? 








A) 30 B) 45 C) 60 D) 90 E) 120 
6. 
2. (BA çembere teğet 
A 
m(BDC) - 33“ 
olduğuna göre, 
A 
m(ABC) <a kaç derecedir? 
A)38 B)44 C)55 D66 E)77 
3. O merkezli çemberde 
A 
m(BAC) - 409 7 
olduğuna göre, ” 
A 
m(BOC) kaç derecedir? 
A) 20 B) 40 C) 60 D) 80 E) 100 
4. O merkezli çemberde 


A 
m(OBA) - 38* 


olduğuna göre, 





A 
m(BCA ) — x kaç derecedir? 


A) 42 B)48 C)52 D)6o Ej)r2 














Çemberde Açılar - IV 





O merkezli çemberde 
T teğet noktasıdır. 
m(TBC) - 80“ 
olduğuna göre, 


A 
m(TAC) za kaç derecedir? 


AS9O B)80 C)70 D)60 E)50 


Şekilde 

m(BPD) 20 
m(BED) 60 
olduğuna göre, 





A 
m(BCD) — x kaç derecedir? 


A)30 B)40 C)60 D)80 E) 100 


Cc 
Şekildeki O merkezli çember- 
de m(COB) - 72 dir. 


A 
m(CAB) — x kaç derecedir? 


A) 18 B) 24 C)36 D) 72 E) 144 


O merkezli çemberde 

IBA çembere A da teğet 
A 

m(ACB) - 22* 


x kaç derecedir? 


A) 44 B) 45 C) 46 
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Geometri 


(DT, D noktasında 

O merkezli çembere teğettir. 
mTDO) > 459 

m( DCA) - 32 





olduğuna göre; 


Şekilde m(BE) kaç derecedir? 


A) 20 B) 18 C) 15 D) 14 E) 13 
10. Şekildeki O merkezli 
â yarım çemberde 
o N ADI — 1BOJ 
(E | Mv İpe 
ça i  —A mPAc)-18 


olduğuna göre; 


A 
m(ACP) — a kaç derecedir? 


A) 55 B) 57 Cc) 60 D) 63 E) 67 
A , 
11. Da O merkezli dörtte 
bir çemberde 
A 

mM(OAC) — 709 
olduğuna göre; 

a 

O B 


A 
mDCB) <a kaç derecedir? 
A) 100 


B)120 C)135 D)150 E)160 


x ve y merkezli çemberlerin 
kesişim noktaları E ve F dir. 
m(ABC) — 709 
olduğuna göre, 





A 
Mm(ExD) o kaç derecedir? 


A)220 B)200 C)180 D)160 E)140 


1.8 2.A 


16.8 


3.D 4.C 


15.C 
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Çemberde Açılar - IV 


<A, 


« kaç derecedir? 
A) 70 


B) 80 





Cc)90 


Test 4 


Şekildeki çemberde ABCD 
kirişler dörtgeni 

m(ABC) - 709 

m(CDE) -o 


olduğuna göre; 


D)100 E)110 
Şekilde 

(ABI 1 (BCİ 

(AD, (ABJ| ve 

(BC sırasıyla 

D, E, C noktalarında 
çembere teğettir. 
m(BAD) - 309 


olduğuna göre, 


A 
mDFC) — x kaç derecedir? 


A)110 B)115 C)120 D)125 E)130 
15. D Şekildeki O merkezli 
Z> 
e (e yarım çemberde 
A 
—— A 
A o B mCAB)-x 
olduğuna göre, 
x kaç derecedir? 
A) 32 B) 35 Cc) 38 D) 42 E) 48 
16. Şekildeki O mer- 





kezli yarım 
çemberde 
!AEİ < İDOJ 
m(DÖC) - 579 


olduğuna göre; 


A 
m(DAC) — x kaç derecedir? 


A)18 (o B)19 


Cc) 20 


D) 21 E) 22 





Geoweri 





Şekilde (ADI — IDC! 
IBDI — IECİ 

m(BD) - 3m(ED) 
olduğuna göre; 





A 

m(BAC) — x kaç derecedir? 
A) 15 B) 20 C) 25 D) 30 E)35 
O merkez 
(ABJ /(CD| 

A 
m(B) — 5x 

A 
m(D) — 2x 


olduğuna göre, 





A 
m(BCD) -o kaç derecedir? 


A)100 B)110 C)115 D)120 E)125 
T A (TAJ doğrusu 
pp O merkezli çembere teğettir. 
(OBI — IBAİ 
olduğuna göre; 
A 
m(BAT) — x kaç derecedir? 
A) 15 B) 20 Cc)30 D) 45 E) 60 


Şekildeki O merkezli 
çemberde 

ABI < |ADI 

m(AEB) - 509 





A 
M(ACE) — x 


olduğuna göre; 


A 
m(ACE) — x kaç derecedir? 


A) 10 B)15 C)20 D)25 E)30 





8. 





Çemberde Açılar - V 





Şekildeki çemberde 
MAD — m(AB) 
m(ADC ) - 1709 


olduğuna göre, 


A 
m(AED) zo kaç derecedir? 
A) 115 


B)105 C)100 D)95 E)85 


Şekildeki çemberin 
kesim noktası K ve 
Ldir. 


ABCD dörtgen 
A 

m(DAB) — 459 

olduğuna göre, 





A 
m(ABC) — x kaç derecedir? 


A) 45 B)90 C)135 D)140 E) 150 
O, ve O, çemberlerin 
merkezleri A ve B kesişme 


noktaları olduğuna göre, 


KA 


m(O,AO,) za kaç derecedir? 

A)22,5 B)30 C) 45 D) 60 E) 75 
Şekildeki O mer- 

E kezli yarım 

D çemberde 

ICDI — IAOİ 

m(DKE )z1209 

m(ECB) EX 


olduğuna göre, 


x kaç derecedir? 


A)12,5 B)15 C)225 D)25 E)30 
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Geometri Çemberde Açılar - V Test 5 





9. B O merkezli çemberde (AT, O merkezli çembere 


ABI — IBC T noktasında teğet 

A — — 

Öç m(BCO ) - 559 m(CD) - m(DB) 
A 

olduğuna göre, M(BAT) — 50* 


olduğuna göre, 





A 
— ir? A 
MAOC) -« kaç derecedir? m(TEC) <x kaç derecedir? 


A) 140 B)135 C)125 D)115 E) 110 A) 90 B)100 C)115 D)120  E)125 
Şekildeki çemberde 
A EF, O merkezli 
M(A) — Sa 
A çembere T 
ir si noktasında teğettir. 
ii ABI - 1BTI 





A 

m(CTE) - 409 
A 

m(TCA) - 259 


olduğuna göre; 


olduğuna göre, 


mABC) açısı kaç derecedir? 
A)140 B)1380 C)120 D)110 E)90 N 
m(ABT) -o kaç derecedir? 
A)30 B)35 (C)45 D) 50 E) 60 
11. / Şekildeki O merkezli 
AN Esi (AB ve İDE teğet 
B m(AB) - m(BC) m(DAB) — 10“ 


Dİ isme 
P 


olduğuna göre; 


A 
m(ECD) - 559 


olduğuna göre; 





A 
m(ACB) zo kaç derecedir? 
A) 20 B) 25 Cc)30 D) 35 E) 40 


12. L, M, K teğetlerin 
değme noktaları, 
m(MRK) — 1309 
LİN olduğuna göre, 
42 Mam 
L K 


A 
nWMLK) < o kaç derecedir? 
A) 40 B) 50 C) 60 D) 70 E) 80 


m(EDC) Xx kaç derecedir? 

A)40 B)45 C)50 D)55 E)60 
ABCD kare, 

A çemberin merkezi 

(EF) 1 (CB) 

ICFI - FBI 

(ACI köşegen olduğuna göre 





A 
m(CAE) <a kaç derecedir? 
A)7,5 B) 10 C)15 D) 20 E) 25 
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Gcowri 


Çemberde Uzunluk —| 





e 
1. Merkezleri arasındaki uzaklık 15 birim olan, r ve R 5. Şekildeki çemberde 
yarıçaplı eş düzlemli iki çember farklı iki noktada ke- İAE| — 20 cm 
sişmektedir. 
r 1 > N IEBI x— 7 cm 
— - — olduğuna göre, r için aşağıdakilerden 
R ICDI - 12 cm 


hangisi doğrudur? 
A)1<r<3 B)3<r<5 C)5<r<6 
D)6<r<7 E)7>r<8 





IDEI — 6 cm olduğuna göre, 


IACI — x kaç cm'dir? 





A) 10 B)12 C)14 D)16 E)18 
2. O merkezli çemberde 
IABI — 2x—1 6. çemberde; 
(CDJ 2x (BA çembere teğettir. 
(OKJ1 (AB| IBCI — 4 birim 
(OH. (CDJ ICDI — 8 birim 
IOKI — x ve lADI — 15 birim 
4 c D 


olduğuna göre 


IOHI x 3 cm olduğuna göre, ICDI uzunluğu kaç 





cm dir? IACI — x kaç birimdir? 
A6  B)7 C8 D9 Eto AS B)5v2 C)5v3 D)10v2 E)10y3 
3. Çemberde A ve B merkezli iki 
IPAJ teğet çemberin ortak iç 
(EC) - y teğeti çizilmiştir. 
IEBI — 2y R-7cm 
IPA| < 4cm r-5 cm ve 
IPCI -2 cm IABI-15 cm olduğuna göre 
IEFI 1cm 


ICDI kaç cm dir? 
Yukarıdaki verilere göre, IAEl - x kaç cm dir? A)9 B)8 


A)2 B)3 c)4 D) 6 E)8 


4 D) 6 E)5 


Şekilde Oj ve Oz 


8. 
7 kezli beri C 
N n merkezli çemberler 
Ee ye neerinmhereezi R El noktasında dıştan teğet 
m(AOC) - 90* <A ve AB doğrusu iki çembe- 
rin ortak teğetidir. 
A g !9B/<4cm 
7 ACI — 2 birim, 


IOEl 3 cm 


İCBİ — 4 birim 
e | IDE! —- x cm 
D 7 olduğuna göre, 


Yukarıdaki verilere göre IDE — x kaç cm'dir? LABI kaç birimdir? 


7 5 5 3 
e, vey, e el vg AS Bay O)ay5 D)4y5 E) 55 
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Geometri 





Çemberde Uzunluk — | Test 1 
9. 13. Şekilde ABCD dikdörtgen, 
T p Şekildeki O, O' çemberleri AECD teğetler dörtgeni, 
T A noktasında dıştan teğet iki D c NE 
Çe çemberdir. T, T' bu iki IBCI > 4 birim 
N ” çemberin ortak dış 2 IBE| - 3 birim 
OE A ©E teğetlerinin değme 4 olduğuna göre, 
noktalarıdır. 
N (CDI kaç birimdir? 
ve A E 3 B 
ITEİs a, ITE| — b olduğuna göre , İTT'I uzunluğu- 
nun a, b'ye bağılı olarak değeri nedir? 
A)5 B) 6 C)7 D)8 E) 10 
3b 2a 
A) 4(a — b) B) a-- C) 7 , 
14. (BCJ uzunluğu 4 cm olan 
2(a *-b) Lp ri 
D) ENİ E)asb D C ABCD dikdörtgeninin içine, 


Şekilde Oş, O; ve O, 
merkezli aralarında 


teğet çemberler verilmiştir 
104Oşl — 2 birim 
1O3Oşl — 4 birim 
lO4Ogl z4 brim 


O, merkezli çemberin yarıçapı kaç birimdir? 


olduğuna göre, 


A)1 B)2 c)3 D)4 


11. 
z O merkezli 
yarım çemberin 
D C yarıçapı 5 cm'dir. 
(CDJ / TAB) ve 
ICDI 8 cm'dir. 
A o B 


K merkezi çember, O merkezli çembere E'de DC'ye 
F'de teğet olup, bu kesme içine çizilerren büyük ya- 
rıçaplı çember olduğuna göre, yarıçapı kaç cm'dir? 


E)5 


2 3 3 7 
A) — BE ©)1 DE EE — 
Wa ) — ) ) z ) 3 

12. Şekildeki O merkezli 
(AB| çaplı yarım çember ile 


A merkezli (BCJ çaplı yarım 


T Çember içten teğettir. 
EN (FOJ JABJ 
(e N IOEİ - 6 cm 
a IFEl - 3 cm olduğuna göre, 
A co D B 


IACI kaç cm'dir? 


A)4 B)5 C)6 D)7 E)8 


1.B 2.B 3.E 4.A 5.E 6.C 


15.C 16.B 
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şekildeki gibi aralarında teğet 
olan üç çember çizilmiştir. 


Büyük çember dikdörtgenin üç 
kenarına eş olan, iki küçük 


çember ise ikişer kenarına 
teğettir. 


Köşeleri bu çemberlerin merkezleri olan üçgenin 
alanı kaç cm'dir? 


A) 2/2 B)ay2 O2/5 D2p3 


çemberde, 

(AB 1-180 -16B 

(AD (CEJ 

lABI - 4cm 

IDFI — 2 cm olduğuna göre, 





LADI kaç cm'dir? 


A)6 B)7 c)8 D)10  E)12 
16. ABCD dikdörtgen; 
D 6 E Xx ç !ADI—8 birim 
IDE| — 6 birim 


C merkezli çember yayı 





ile A merkezli (AD) yarıçaplı 
zl çember yayı teğettir. 


Buna göre, IECİ — x kaç birimdir? 


A) 10 B)9 c)8 D) 7 E)6 








Geowri 


Çemberde Uzunluk — Il 





1. Birbirine içten teğet iki çemberin merkezler arası 
uzaklığı 10 cm ve büyük çemberin çapı 22 cm'dir. 


Buna göre, küçük çemberin çapı kaç cm'dir? 





A) 2 B)3 Cc) 4 D) 5 E)6 
2. (AB çembere teğettir. 
(AFI < IDCI -y birim 
IFCI — 6 birim 
ICEJ — 2 birim 
IBCI — 9 birim 
olduğuna göre 
IABI — x kaç br'dir? 
A) 3 B) 4 C)5 D) 6 E)7 
3. O merkezli yarı 
D çemberde 
E <3 (DHL (ABJ 
KN IKDI - 2cm 
eN IEKI 6 cm 
A O 8 IKHI <3 cm 


olduğuna göre 
IKFI — x kaç cm'dir? 


A) 2 E)5 


ADC bir üçgen 
I(ADI—-9 cm 
6 !ABI — (ACI -6 cm 


olduğuna göre 


Ga 
w 


S İbBLDCI çarpımının 


sayısal değeri kaçtır? 


A) 36 B) 39 Cc) 42 D) 45 E) 48 





sa 





5. Şekildeki R,, A yarıçaplı 
O, , O, çemberleri dıştan 
teğettir. Ortak dış teğetin 
uzunluğu 8 birim 


olduğuna göre, 


ZN 


R,, Rz çarpımı kaçtır? 


A) 16 B)12 C)8 D)6 E)4 


6. (d) doğrusu A ve B 
dg , merkezli çemberlerin 
ortak teğetidir.E ile F 
değme noktalarıdır. 
Yarıçap uzunlukarı 


1ve2 cmdir. 





IEFI — 3 olduğuna göre, 


çemberlerin merkezleri arası uzaklık ABI kaç cm 


dir? 
A) 32 (O B)3y3 C)4 D)4y2 o E)5 
7. ” Şekilde (KU) 
T- L dış ortak teğet, 
IORJ ortak kiriştir. 
IPGJ — 4 birim 
(ORJ — 5 birim 


olduğuna göre, 


IKLI kaç cm dir? 

A) 3/3 oOB)3V3 C)6 D) 3y3 E)12 
(AClı (CD), 

(BDJ 1(CD| 

IABI - 10 birim 

(ACI — 6 birim 
verilenlere göre, 


IBDI — x kaç birimdir? 


A)1 B)2 c)3 D) 4 E) S5 
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D ve E merkezli 


Geometri 
çemberlerin ortak dış teğeti 
AC doğrusudur. Çemberler 


ar birbirlerine K noktasında te- 


A ğetvelDCi—7 birim 
IBE| — 1 birim 


olduğuna göre, 


INAI| — x kaç birimdir? 
X u 1 ki 
A) 7; B)3 C) 5 D) 1 E) 3 


O; ve Oz çemberlerin 


merkezleridir. (KBJ, L nok- 
tasında O, merkezli çem- 


10. 
K 
bere teğettir. 
A O, O, 


8 IKLI — 1 birim 
olduğuna göre, 


IBLI kaç birimdir? 
5 7 
A)2 B) 2 c)3 D) 5 E)4 


O, ve O, merkezli 


çemberler birbirine E nok- 
tası teğet ve yarıçapları sı- 
rası ile 12 ve 8 birim oldu- 
ğuna göre ; 





IACI kaç birimdir? (ACI, O, merkezli çembere A 
noktasında teğettir.) 


G0 B) 18 C)20 D) 22 


Çemberde Uzunluk — ii 


13. O E CHİ 

(CHİ 1d 

IOCI —r— 10cm 
IOHI > x cm 


Yandaki şekilde d doğrusu O 
merkezli çemberi A ve B'de 
kesmektedir. 


2I1HBİ — 





ICHI olduğuna göre, 


C 
IOH — x kaç cm'dir? 


A)4 B)5 C)6 D) 7 E)8 


(ABJ ve AE) çaplı 

G yarım çemberler A noktasında 
teğettir. (ABJ çaplı çemberin 
merkezi O noktası, 
(OCJ 1 (AB| 
(ABI -8 cm ve 


A O E » SB iorı- 


IFCI olduğuna göre, 


IBEI - x kaç cm'dir? 
A)1 


B) 1,5 


c)2 D)2,5 E)3 
Şekilde; 

(ABJ — ICDI — 12 birim, 
(OT) 1 (CDJ 

(OF) 1 (ABJ 

IOFI — 2x — 1 birim 
I(OTI— x # 1 birim 
olduğuna göre, 





O merkezli çemberin yarıçapı kaç birimdir? 





E) 24 A)12 B)10 C)ay5 D)ay5 E) ey5 
A merkezli dörtte bir 16. 
çember ile ABCD Şekildeki O, ve Oz 
dikdörtgeni veriliyor. (N merkezli çemberler dik ke- 
sişmektedirler. Yarıçapları 

IDCI > 9 cm / sırasıyla 6 birim ve 8 birim 
IECI - 3 cm olduğuna göre, olduğuna göre , 

(EBİ kaç cm'dir. IABI — kaç birimdir? 

A) 9 B)10 C)11 D)12 E)13 A)10 oB)12 C)13 D14 E)15 

A 2D 3A 4D 5&A 6A 7.E 8D 9B  10C WE 12D 13C i4E 

15.C  16A 
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Test 2 


Geoweri 








1. A Çemberde JAT, T'de 
D B “ 
“ 


E 


çembere teğet 
lABI — 1BFI — (CFI 
IDFI 2 birim 
IEFI — 6 birim 
olduğuna göre, 






LATI kaç birimdir? 
A)4 B)5 


o MNW2 DE E) 4v3 
2. Büyük çember içine |ABJ 


çaplı F merkezli yarım çem- 
ber çiziliyor. 


(DCJ N (ABI - (F) 
Gc N IFCI - 1cm 

IDEl 12cm 
olduğuna göre, 


yarım çemberin yarıçapı kaç cm dir? 
A)3 B) > 04 DD E) 5 


3. Çemberler T noktasında 


birbirine içten teğet olup, 
(PC küçük çembere B nok- 
tasında teğettir. 


(ABI -4cm 





IBCI - 6 cm olduğuna göre, 


IPAİ kaç cm dir? 


A) 15 B) 12 C) 10 D) 9 E)8 
4. O ve C merkezli çemberler 
K A'da teğettir. 
IBKI — 12 birim 
olduğuna göre, 
A C o 


IKTI — kaç birimdir? 


A)3 B4 C)5 Dz 








Çemberde Uzunluk — Iİ 











O ve M merkezli çemberler 
C noktasında teğettir. B 
değme noktası ve 

i0BI — |ABI — 3 birim 


olduğuna göre, 
GC 


M merkezli çemberin çapı kaç birimdir? 


c) 7 


A)2 B)3 z 


D) 4 e) 2 


ABCD dikdörtgeni içine 


çizilmiş A merkezli çey- 
rek çemberin yarıçapı 6 
cm ve E merkezli yarım 
E çemberile çeyrek çem- 
ber K noktasında dıştan 
teğet olduğuna göre, 


A(ABCD) kaç cm? dir? 


A) 3öye B) 48v2 C) 722 D)144 o E) 148 


Şekliide bir kenar uzun- 
luğu 8 cm olan, ABCD 
karesinin BC kenarına 
teğet konumda bulu- 
nan çemberin yarıçap 
uzunluğu kaç cm dir? 


A)1 B2 3 D) 4 E)5 


O merkezli çemberde 


I(OCI — 4 birim 
JABI — 10 birim 
IBCI — 3 birim 


A NE B Olduğunagöre, 


çemberin yarıçapı kaç birimdir? 


A) yiz B) is C)y29 D)y37 





E) V39 
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Geometri Çemberde Uzunluk — til Test3 
9. hp Kk c Omerkezli çember 13. Çemberde 
ÇE ABCD karesine K ve Lnok- ABDE kirişler dörtgeni 
talarında, A merkezli çeyrek 
çembere E noktasında te- JAB - 14 cm 
ğettir. “ 1BCI-10cm 
(OL - (3-22) cm (CDİ - 8 cm 


olduğuna göre, 


IABI kaç cm dir? 


1 4 3 
A) 5 b Oş D5 Be 
10. O merkezli çember 


küçük çembere C noktasın- 
da teğettir. 


(EOJL (ACI 
LEDİ > 4 birim 
LABI 6 birim 


olduğuna göre, 


IDOI — x kaç birimdir? 
A)1 B)2 c)3 D) 4 E)5 


P ve D merkezli 
çemberlerin 


yarıçapları sırasıyla 
6ve2cmdir. 





CT teğet olduğuna göre ITKI kaç cm dir? 


A)3 B)4 o0)4,2 D)4,4 E)4,8 


12. Şekilde 

(OEJL (AB) 

(OF) 1 (CD) 

ICDI 4x — 8 birim 
lAEİ — x $* 4 birim 
!IOEİ - |OFI 5 birim 


olduğuna göre , 





Çemberin yarıçapı kaç birimdir? 


A)7 B)8 C) 11 D) 13 E) 15 





IDBI — 5 cm olduğuna göre, 


lAE| — x kaç cm dir? 


A) 25 B) 20 C) 15 D) 10 E)5 
14. Şekilde CD ortak dış teğet, 
Cc 
NE D (0-4 cm 
Çs) rı <6 cm 
!ABI - 14 cm 


olduğuna göre, 


ICDI kaç cm dir? 


Aaa B)5y3 C)aye D)sy2 E) ey3 


15. O, ve O » merkezli 
B çemberlerin 
yarıçapları sırasıyla 
1 ve2 birimdir. 


Çemberler arasındaki en kısa mesafe 3 birim ol- 
duğuna göre !ABI kaç birimdir? 


A)3y/3 B)4V3 C)2v5 D)ay6 ENS 


16. O, ve Oz merkezli 


çemberler E noktasında te- 
ğettir. 


IDEİ 8 cm 
IEFI - 12cm 
(ABJ dış teğet 





uzunluğu olduğuna göre, 


IKEI kaç cm dir? 
A)2y38 B)3vV2 C)4y2 D)3 EE) 2v6 








Geoweri 





1. O merkezli çemberde; 
(Ol (AB| 

(OH) 1 (DC) 

(OFI — |OHI — 12birim 
IABI — 2x * 2 birim 
IDCI — 3x — 6 birim 


olduğuna göre, 





çemberin yarıçapı kaç birimdir? 
A) 13 B) 14 C) 15 D) 45 E) 50 


2. O merkezli çemberde 
IOEl — |EAİ — 5 birim 
(BEİ — 11 birim 


olduğuna göre, 


B 


çemberin yarıçapı kaç br'dir? 


A)2y5 B)3y5 Cjay5 D)sy5 E)6v5 


3. Şekilde O, ve O 
çemberlerin merkezleri, 
(ACWMO,Ozl 

(ABI < 12 cm 

104 Ozl < 9 cm 


olduğuna göre, 





IBCI kaç cm dir? 
A) 10 B)8 C)6 D)4 E)3 


4. Şekilde (ABJ çaplı yarım 
çember verilmiştir. 
(EFLL (KHİ 

(ABJL (KHJ 
2ILKI—İLHİ 

(EL 23 cm 

ILFI - 15 cm 


olduğuna göre, 





ILKI kaç cm dir? 
A)3 B)6 o)9 D) 12 E) 15 











Çemberde Uzunluk — IV 





5. Şekildeki O merkezli 
T yarım çemberde 
8 T teğet noktasıdır. 
lACI - 32 cm 
lATI -8 cm 
olduğuna göre, 


bu çemberin yarıçapı kaç cm dir? 


A) 7,5 B)8 C) 10 0)12,5 E)15 


Şekildeki çemberler 


D ve E noktalarında kesiş- 
mektedir. 


(BC teğet 

(FBJ > 4 cm 
IBCI <8 cm 
olduğuna göre, 





IAFI — x cm'dir? 
A) 10 B) 11 C) 12 D) 15 E) 16 


7. R ICA| — ICBI 
ve ABI - 6 cm 
D ADI - 4 cm 


B merkezli (AB| yarıçaplı 
çember AC'yi kesiyor. 


Buna göre, IBCI — x kaç cm dir? 
A) 17 B) 15 C) 13 D) 11 E)9 
8. O, ve O, merkezli 


D iki yarım çember C noktasında 
birbirine teğettir. 


IBCI - 10 cm 
IEDI x 4cm 

(O, DH (ACI 
olduğuna göre, 


A BOO, C 


IABI kaç cm dir? 
A)3 B)5 C)6 D)7 E)8 
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Geometri 


Çemberde Uzunluk -— IV 


Test 4 





9. O merkezli yarım 
çemberde 
8 (BAJ; B noktasında 
C çembere teğet 
IDAJLJABJ 
D IABI — 12 cm 
o IACI -8 cm 
olduğuna göre, 


IOC1I - kaç cm dir? 
A) 12 B)13 


C) 15 D) 17 E) 18 
Çemberlerin (AB) 


ortak kirişinin uzantısı (TT 
ortak teğetini P'de kesiyor. 


ITT'i > 12 cm 
lABI - 9 cm 
olduğuna göre, 





IPAl kaç cm dir? 
A)1 B2 ©3 D4 ES 


Yarıçapları 
(OTI— 9 cm 
I(OTI 4 cm olan 


O ile O' merkezli çemberler 
birbirine T noktasında te- 
ğettir. 





IMNI ortak teğetinin uzunluğu kaç cm dir? 
A)13 B)1i2 O)t1i D)10  E)9 


12. O1 ve O2 merkezli 


çemberler K noktasında 
O, (1 
A D B 


dıştan teğettir. 
A) 3433 B) 3,342 


(AOJL (ABJ 
(ABJ 1 (BCJ 
D) 244y3 


IAO1I 6 birim 
IBCI — 2 birim 
olduğuna göre 
IABI kaç birimdir? 


C) 4341 
E) 44/3 


13. da Şekilde (AB) çaplı, 


yarım çembere 


o 


IDF, E noktasında teğettir. 


—L 
aI 


>» 
w 


ABCD kare olup bir kenarı 6 cm olduğuna göre 
IEFI kaç cm dir? 


1 1 2 3 
A) 3 > Oz Dt E) 5 
14. Şekilde 
n (AD)| ve (BFJ 


çaplı çemberler E 


noktasında dıştan 





teğettir. 
IADI - 18 cm 
lABI — 12 cm 


olduğuna göre, 
IFCI kaç cm dir? 


A) 6 B) 7 c)8 D)9 E) 10 
C 
e) Kenar uzunlukları 
4 birim ve 3 birim 
< olan bir dikdörtgende, 
şekildeki gibi A merkezli, 1 
Gİ birim yarıçaplı çember yayı 
B çizilmiştir. 






C'nin, bu yay üzerinde kendisini en yakın olan 
nokta ile arasındaki uzaklık Kaç br dir? 


A)43 B)42 C)4 Dey3  E)3 
C 
16. Şekilde verilenlere 
E göre çemberin r yarıçapı 
yi , Kaç birimdir? 
4 





Di a er a a il a nr ie 


Çemberde Uzunluk — V 








1. Şekilde (AD, A,B, C ve D bir düzlemin 
(AF ve (BCJ dört noktası olmak üzere, 
> merkezleri bu noktalar olan 

çembere teğet ve 3 cm yarıçaplı dört makara, 

lACI — 12 birim, şekildeki gibi bir iple sıkıca 
Ya çevrelenmiştir. ABCD dört- 

LABI > 9 birim, geninin çevresi 47x cm ol- 

ICEL - 2x birim, duğuna göre, 

IBE! — 3x birim 

olduğuna göre, ipin uzunluğu kaç cm dir? 


A)50x B)5lx C)53 D)56x E)60nx 
IADI kaç birimdir? 
A) 14 B) 15 C) 16 D) 18 E)20 


6 — B 
2. Şekildeki çemberde; 
IEA çembere teğet, 
A A . o EF KD 
m(BAD) — m(DAC)'dir. 
IBDI — 6 birim Şekilde A, B,C, D, L, T noktaları teğetlerin değme 
IDCİ < 4 birim noktalarıdır. ABI — 12 birim olduğuna göre, EFK üç- 


geninin çevresi kaç birimdir? 


olduğuna göre, A) 12 B)16 o(C)18 D)24 oOE)26 





KE *g ABCD ikizkenar yamuğu 

©) 10 D) 12 E) 14 // K teğetler dörtgenidir. O mer- 

kezli çemberin yarıçapı 

; 10 10 3 birim IADIxIBCI— 10 

3. / o merkezli çemberde; birim olduğuna göre, 
V m(AKB ) - 209 
(AB! - 6 birim Â B 
B olduğuna göre, yamuğun alanı kaç birimkaredir? 


A 6 
A) 28 B) 42 C) 48 D) 60 E) 70 
çemberin çevresi kaç birimdir? 


A) 54 B) 64 Cc) 72 D) 90 E) 108 8. Cc O merkezli çemberin 


- p 4 pa . 

4. — Şekilde ; O merkezli > < teğetler dörtgeni 
N iki çember verilmiştir. V A Ortezi. 

IOEİ — 2. IEBI, m(BAD) — 1209 


B 
İĞDE — ÂKB| - 12 br IOAl - 8V3 cm 
olduğuna göre, a iOS göre, 
ICDI kaç br dir? çemberin yarıçapı kaç cm'dir? 
A)2 B)3 C)4 D)6 E)8 A)12 oB)18 C)14 D)sy3 E) 73 
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Geometri 


Çemberde Uzunluk — V 


Test 5 





9. ABI 4 cm 
A IACI -3 cm 
4 di i >N (ABLLJACI 
(DEJ/ (BCİ 
B F Cc Yandaki şekilde (DEJ| çaplı 


yarım çember (BCJ ya F'de 
teğet ve D, E kenarlar üze- 
rindedir. 


Bu bilgilere göre çemberin yarıçapı kaç cm'dir? 
36 60 5 60 30 
A)— B — — D) — — 
) 5 ) 49 2 4 ) 47 2 23 


Şekilde (DA 


10. 
A çembere teğettir. 
IBCI — 5 birim 
D İDCI — 4 birim 
” LABI - 12 birim 
is olduğuna göre, 


IACI kaç birimdir? 


A)6 B) 7 Cc) 8 D)9 E) 10 


Şekilde DE, FK, AB 


1, Di : 
ve AC çemberlere 
teğettir. 
F B CK IDE| —6 cm 


olduğuna göre, 


ABC üçgeninin çevresi kaç cm dir? 


A) 6 B) 8 C) 10 D) 12 E)4 


ABC dik üçgeninin 


12. ” 
iç teğet çemberi 
F çizilmiştir. 

E !ABI - 6 br 

IACI 8 br 
A 
m(A) - 90“ 
B K fe 


IFAL oranı kaçtır? 
IKBI 
5 3 2 9 
A) 4 B) 8 Cc) z D) 20 E) 
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POR üçgeninin 
dış teğet çemberi çizilmiştir. 


(OPI — 12 birim 
IPRI — 13 birim 
IORI — 17 birim 


olduğuna göre, 





IOMI kaç br'dir? 


A)5 B) 6 C)7 D)8 E)9 
14. p ç E Yandaki şekilde, 
ABCD bir teğetler dörtgeni, 
ABED bir paralelkenardır. 
IABI - 8 cm, olduğuna gö- 
re, BEC üçgeninin 
A B 


çevresi kaç cm'dir? 
A) 12 B) 14 


Cc ABCD dikdörtgen 
ABED teğetler dörtgeni 
IDE! — |ECI 6 cm 


olduğuna göre, 


A B 
Çemberin yarıçapı kaç cm dir? 


A)4 


B) 3,5 


c)3 D)2,5 E)2 


16. 


A noktasından yuvarlanmaya 


başlayan r yarıçaplı bir çem- 
ber 5 tam dönme yaparak 
şekildeki Yibi A' noktasında 
durmuştur. 





A— 240ncm — A' 


IAA'I - 240x olduğuna göre, 


çemberin yarıçapı r kaç cm'dir? 


A)30 B)26 C)24 D)20 


E) 18 











Çemberde Uzunluk — Vi 





Şekildeki M ve N çemberler 


T noktasında birbirlerine te- 
ğettir. 


(CKJ —r 





M merkezli çemberin yarıçap uzunluğu r olduğu- 
na göre, ABC üçgeninin alanı kaçr dir? 


A) 22 B)3 C)3.5 D) 4 E) 4,5 
2. A O merkezli çembere 
(AE,EdejAD, 
D de teğettir. 
IEBI < 1 cm 
ICFI 2 cm 
IACI 5 cm 





olduğuna göre, 


IABI < x kaç cm dir? 
A)3 B) 4 C)5 D) 6 E)7 


3. Şekildeki ABC üçgeninin 


içteğet çemberi çizilmiştir. 
E (DE) çembere G noktasın- 
da teğet, ABC üçgeninin 
çevresi 36 cm ve EDC üç- 
© geninin çevresi 14 cm oldu- 
ğuna göre, 


IBFI # İAKI toplamı kaç cm dir? 


A) 10 B) 11 Cc) 12 D) 13 E) 14 


4. ABC üçgeninde 
5 m(A) - 90* dır. 


F İç teğet çemberin kenarlara 
değme noktaları D,E,F dir. 


> IBFI — 4 birim 
ICDI — 7 birim 


olduğuna göre, 


â 
A( ABC) kaç birim karedir? 


A) 11 B)14 C)21 D)28 E)34 















5. Yandaki şekilde O; ve 


O, merkezli, sırasıyla 
z (o) 8 birim ve 3 birim yarıçaplı 
çemberler bir d doğrusu 


A B - : 
üzerinde duruyor. 


A ve B teğet noktaları arasındaki uzaklık 12 br ise 
bu iki çemberin en yakın noktası arasındaki 
uzaklık kaç br dir? 


A)2 B)3 C)4 D)5 E)6 


Şekildeki çemberde 
d doğrusu 


çembere T noktasında te- 
ğet, N, T, K doğrusal, 
IKTL 6 cm 


m(NTU) - 120* 
olduğuna göre, 


çemberin çevresi kaç x cm dir? 


A sö BA5 O Day e eyö 


ABCD bir dikdörtgen, 


A ve O merkezli çemberler 
birbirine dıştan teğet, 


IABI — 12 cm ve A merkezli 
çemberin yarıçapı 6 cm'dir. 


Yukarıda verilenlere göre, O merkezli çemberin 
yarıçapı kaç cm'dir? 


AZ B)3 9 z D4  E5 


8. (ACI ve |FDJ 


iki çemberin kesim noktaları 
olan B ve E'den geçmektedir. 


D IDKI-3 cm, 






il IKCI «> 4 cm 
ç IKEl - 8 cm 
IFEl — 1 cm 


Yukarıda verilenlere göre, IABI — x kaç cm'dir? 


A)3 B) 4 C)6 D) 9 E) 12 
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Geometri Çemberde Uzunluk — VI Test 6 
9. Şekilde ABCE 13. Şekilde O merkezli çemberde, 
z e Teğetler dörtgeni, LAB! - IDCI 
ABCD paralelkenar, (OE (ABJ| 
!ABI - 10 cm (OFL (DCJ 
A B olduğuna göre, İOEl  x 
IOFI —x 4 12 
A . li 
AED üçgeninin çevresi kaç cm dir? olduğuna göre, 
A)18 B)20 C)22 D)26 E)28 IOEİ kaç br'dir? 
A) 25 B) 16 Cc) 12 D) 10 E)8 
14. B,D, A, K doğ İ; 
10. Şekilde doğrular e 
, B, E, C, L doğrusal; 
D çemberlere teğettir. 
7 ç A, N, C doğrusal; 
ADI — 9 birim 
D,E,K,LM, N değme nok- 
IEFI 6 birim taları 
- B IBCI — 4 birim lABI - 24 cm 
A olduğuna göre, IBCI < 12 cm 
EĞ bd Buna göre, IMNI kaç cm dir? 
D dörtgeninin çevresi kaç br dir 
. ii : AB B10 Cf Diz E)14 
A) 30 B)34 (C)36 D) 38 E) 42 A 
15. BCDE kirişler dörtgeni, 
Çemberde P E D LAEL -6 cm 
M(BAD) < m(FAC) (ADI - 4 cm 
lABI — 6 birim A 
AMED) 1 
lACI — 8 birim A “55 
A(ABC) 


!ADI - AFI < 16 br 


olduğuna göre, 





IADI kaç br'dir? 


A)4 B) 6 c)8 D)12 o E)16 


12. O,, merkezli çemberin 


yarıçapı 8 cm O, merkezli 
çemberin yarıçapı 2 cm 
IPT1 <2 cm 


olduğuna göre, 





IABI kaç cm dir? 


A) 12 B) 10 C)8 D) 6 


Yukarıda verilenlere göre, IBE| kaç cm'dir? 
A)8 B) 9 


C10 D1i2 E)14 


O merkezli çemberde 
ç Alan (AÖD) - 30 om? 
Alan (ola) - 15 cm? 


olduğuna göre, 





ABCD teğetler dörtgeninin alanı kaç cm? dir? 
A) 45 B) 60 C) 75 D) 80 E) 90 





1D 2.D 3.B 4D 5.A 6.B 7.D 


15.E 16. E 
226 





Geoweri 


Çemberde Teğet Kiriş Kesen — | 





AP ABCD dikdörtgen 
p 12 K4CS  |KCIz4cm 
ü Ş i IKDI — 12 cm 
Şami O merkezli çember dikdört- 
genin iki kenarına ve A mer- 
kezli çeyrek çember yayına 
A B teğet olduğunagöre; 
IADI < x kaç cm dir? 
A)6 B)7 c)8 D) 9 E) 10 
2. A,B ve C merkezli 
çemberler 
© şekildeki gibi 
İN birbirine teğettir. 
INOX LABI 7cm 
IBCI <8 cm 
IACI <9 cm 
olduğuna göre; 
ICE kaç cm dir? 
AS B4 CGeyD3 Ey 
3. O merkez, 
c L teğetin değme noktası, 
(CAJL (ABJ 
IKCI — 12 cm 
Ni IKâi-4cm 
> T <A olduğuna göre; 
ILBI kaç cm dir? 
A) > B) 4 C)5 DE E) 12 
4 L O, ve Oz merkezli 
AYAR çemberler F noktasında 
teğet IBMA - 2. IFEDİ 
A T B K 


Cc 
IFDI — 2 cm olduğuna göre, 


ICDI kaç cm dir? 


A)2y5 B)y2i G)3y3 D)y2 D6 








5. 





A D Çemberde 
IAEl—-3 cm 
IEDI > 4 cm 
olduğuna göre; 
AB 
e > oranı kaçtır? 
Ç(ECD) 
B (0 


6. Şekilde (AB 


çembere B noktasında te- 
ettir. 


lABI — 6 birim 
lACI — 4 birim 
olduğuna göre; 


IBDJ doğrusu parçasının uzunluğunun tamsayı 
değeri aşağıdakilerden hangisi olamaz? 


A) 15 B) 14 C) 13 D) 12 E) 11 
7 L (AB), (BC) çap 
M L, M, B teğet 
değme noktalarıdır 
A 7 B K. CIKMI-3birim 
ILTI — 5 birim 
olduğuna göre; 
ITKI kaç br dir? 
A)Ya Bay3 C)3v3 D)4y3 E) 2y15 
8. Yandaki şekilde 
O merkezli çemberin (BA 
A ev p teğeti (BD| keseni çizilmiş- 
tir. 





ABI - 65 cm 

IBCI - 6 cm 

IECİ <8 cm 

D B, C,E, D doğrusal olduğu- 
na göre 


ii den geçen en kışa kirişin uzunluğu kaç cm 
ir? 
A)6 B)8 


GC) 8y2 D)10  E) 16v2 
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Geometri 


Şekildeki O merkezi 
çemberde 

I(OAI - 7cm 

IACI - 8 cm 

IBCI - 5 cm 


olduğuna göre; 





IOCI — x kaç cm dir? 
A)7 B) 6 C0)5 D) 4 E)3 


10. Şekildeki dik yamukta 
B merkezli (BCJ yarıçaplı 
çember yayı (ABI yi E'de 
kesiyor. 
IADI -8 cm 
lAEl - 2cm 
B (CBI—-10cm 
olduğuna göre; 





yamuğun alanı kaç cm? dir? 


A) 52 B)56 o(C)60 D) 68 E) 72 


11. E O, ve Oz merkezli 

yarım çemberlerde 

TEO>l4 (ACI ve 

N !EDI — IDO,l -8 cm 
ç Olduğuna göre; 


(e| 
Ö, 0, B 


> 


IBCI kaç cm dir? 
A)8 B) 9 


Cc) 10 D) 11 £) 12 


Şekildeki çemberler birbirine 


teğet ve merkezleri A, B, C, 
D noktalarıdır. 


D merkezli çemberin yarıçapı 





z br olduğuna göre, 


IABI - kaç br dir? 


A)5 B) 4 o)2 D) E)2 


4 





Çemberde Teğet Kiriş Kesen — | 


Test 1 


O merkezli çemberde 


IKO — 2 birim 
(OL! - 3 br, 
(ĞÂ 1<1ÖBI 


olduğuna göre 
(ALI, IĞKI €Z), IABI * 1CDI 





toplamı kaç birimdir? 


A)5 B) 6 C)7 D)8 E) 10 
14. ABCD kare 
D C A ve D merkezli dörtte bir 


çemberler O merkezli çem- 
bere F ve G de teğettir. 


lAEl — |EDİ 
ABI — 12 br 
olduğuna göre; 


A) 2 B)3 Cc)4 D)5 E)6 


Şekilde (DA, A noktasında 


O merkezli yarım çembere 
teğet 


IOBI — IACI 5 cm 


olduğuna göre; 


IADI <- x cm dir? 


A)5y2 B)5y3 CO  D)1oy2 E) 10y3 


16. N IBCI — ICDI 
1BDI — 3IKDI 
ABI — 12 br 
LADI — xbr 
B < olduğuna göre; 
Cc 
x kaçtır? 


A)3 B) 6 c)9 D) 12 E) 24 











IABI kaç br dir? 


A)4 


B y 
2. p 
A 
X 
Cc 


B) 5 


C)6 


O merkezli çemberde 
(OKJLJABJ 

(CD1LJOLJ 

IOKI — |OLI 

JABI — 2x—1 

ICDI — x43 

olduğuna göre; 


D)7 E)8 
Şekildeki çemberde 

IABI — 5 birim 

ICDI — 10 birim 

M(ÂXC) * mBYD) - 1809 
olduğuna göre; 


çemberin çapı kaç birimdir? 


B)5v3 


A) 5 


3. > 
a 
A O B 


IDCI kaç birimdir? 
A)2 


B) 3 





x kaç birimdir? 


A) 5 B) 6 


55 D)10 


o) 4 


Cc) 7,5 


E) 15 


(BC), B noktasında 


O merkezli çembere teğet- 
tir. 


ACI — 9 birim 
lABI — 6 birim 
olduğuna göre; 


D) 5 E)6 


Şekildeki çemberde 
ABC üçgen 
lADI — 5 birim 


€ IDCI — 4 birim 


IBEİ — 9 birim 
IDEt — 2,5 birim 
lABI — x 
olduğuna göre; 


D)12  E)155 














Çemberde Teğet Kiriş Kesen — Il 





ABCD dikdörtgeninde 

A merkezli, AB yarıçaplı 
çember yayı DC yi E'de ke- 
siyor. 

IDEl - 6 cm, 

IECI > 4cm 


olduğuna göre; 


B 


dikdörtgenin alanı kaç cm? dir? 


A)80 B) 75 C) 70 D) 60 E) 50 
(AB) çaplı yarım çember 
D noktasından geçiyor. 
DA C ABCD paralelkenar 
V ABI — 15 birim 


lADI — 9 birim 
15 B olduğuna göre; 


ABCD paralelkenarının alanı kaç birim karedir? 
A)100 B)108 C)110 D)120 E)135 


c Şekilde; 
CDUJ(AB 
İN, enlani 
IADI — 15 cm 
IECI 3cm 
IEBI 4cm 
olduğuna göre; 
D 
IACI kaç cm dir? 


A) vV10 B) 3v10 c) 410 


E) 6v10 


D) 5y10 


O merkezli ve r yarıçaplı 
yarım çemberde 
(AB| 1 (BC) dir. 





Şekildeki verilere göre; r kaçtır? 


AV8 BVE g2 ps gp 
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Çemberde Teğet Kiriş Kesen — il 


Test 2 





9. O, merkezli yarım 
çemberde 
A 
m(DAC) - 609 


Dx G 
4 (0BI 2cm 


A o B olduğunagöre; 


V 


IDCI > x kaç cm dir? 


A) 23 


B) 3v2 C)al2 De Ey4 
ABI çap 

(CDJLJABI 

TEFİL(ABI 

IADI — 1cm 

IDE! - 7cm 

ICDI -3 cm 

olduğuna göre; 





IEFI — x kaç cm dir? 


A)3 B) 4 C)5 D)3v2 Ey) 4v2 
11. Şekildeki çemberin 
merkezi O ve |AB/CDJ, 
- g  (SDİNOKLIOEI<icm 
A— FİL /, GEFI-4cm,1CDI- 10cm 
SE İL olduğuna göre; 


K 
IABI kaç cm dir? 
A) 12 B)13 C)13,6 D)14 E)142 
Şekilde O merkezli 


çeyrek çemberde 


(DEJAOJ 
IDA| — 3 birim 
IDE| - 3V3 birim 


olduğuna göre; 





13. 





15. 


Buna göre, !ABI — x kaç br dir? 
A)1 





E O merkezli çeyrek çemberde 
OABC dikdörtgen 
c B 
IOAl 6 cm 
ABI - 8 cm olduğuna göre; 
6 A 


IADI — x kaç cm dir? 
A)1 B)2 c)3 D) 4 E)5 
(ABJ, O ve M merkezli 
çemberlere Ave B 
noktalarında teğettir. 
IOAİ — 3 birim 

IMBI — 5 birim 

ABI — 6 birim 
olduğuna göre; 


IKLI kaç birimdir? 


A)1 B)2 c)3 D)4 E)5 
O,, Oz merkezli çemberlerin 
ortak teğeti |AB| dir. Çember- 


lerin yarıçapları sırayla 1 bi- 


ve 2 birimdir. 


Bye o2vy2 De E 3y2 


O ortak merkezli 
çemberlerde C ve L içteki 
çemberin teğet değme 
noktalarıdır. 


lABI - 4 br 
IBCI - 5 br 
M ICDI - 6 br 
IAKI -3br 
olduğuna göre; 


ILMI kaç br dir? 
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Çemberde Teğet Kiriş Kesen — |ll 





Çemberde 5. â O merkezli çemberde 
IAEl — 3 birim (ABJ1(JBCJ 

İDEİ| — 4 birim, IAOl — 5 birim 

IBE! — 6 birim IOBI — 3 birim 
olduğuna göre; IDC — 2 birim 








D2 C olduğunagöre; 
IECI—x kaç birimdir? 

IECİ - x kaç birimdir? 
A) 6 B)7 Cc)8 D) 9 E) 10 I - x kaç birimdi 


A)1,2 B14 ©)2 D)2,4 E)3 
(BA ışını O merkezli 





çembere A noktasında te- | 6. Çemberde (PB ve (PD kesen 
ğettir. (AE) kiriş 
lABI — 6 birim IFDI — IFCI 
IBCI — 4 birim IPA| < 2cm 
olduğuna göre; lABI - 14 cm 
IPCI x 4 cm 
ICDI - x kaç br dir? IFEl< 1cm 





A)8 B)7 C)6 D) 5 E)4 olduğuna göre; 


8. Çemberde (AC ve JAE IAFI — x kaç cm dir? 

kesenleri A noktasında ke- A)1 B)2 Cc) 3 D) 4 E)5 
sişmektedir. 
DE 1. Şekildeki çemberlerde 
e AB ve CD ortak teğetler- 
IDEİ — 12 birim dir. 
olduğuna göre; IBDI 3 cm 

IDE|l 9 cm 





: olduğuna göre; 
A) 1 B)2 Cc)3 D) 4 E)5 


ICDI-x kaç cm dir? 
A)3 B)4 C)5 D) 6 E)7 


O merkezli çemberde 
IACI — 20 birim 





8. A ve B ; kesişen çemberlerin 
!ADI — 4 birim S5 merkezleri C, D, E doğru- 
IDEJ - 12 birim ç ENEZ g saldır. 
olduğuna göre; W (AB) / TCEJ 
ABI - 12cm 
olduğuna göre; 
IABI — kaç br dir? ICE kaç cm dir? 
A)3,2 B)38 C)4,2 D)48 E)72 A) 12 B)16 o(C)19 D) 20 E) 24 
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Geometri 


Çemberde Teğet Kiriş Kesen — lil 


Test 3 





OPOR; Dikdörtgen 
IPRI - 15 birim 
IPOI - 9 birim 


ğuna göre, 





IPBI kaç birimdir? 


A)2 B)3 c)4 D) 5 E)6 


10. B merkezli çemberde 
(EF) çaptır. 

ABCD bir kare D 
çember üzerinde 

bir noktadır. 

!ABI — 1 birim 
olduğuna göre, 





ICFI — x kaç birimdir? 


A) v2 BVY3 ONS D) E)2 


Nlw 


O merkezli çemberde 
(AB) : Çap 
(CDWABI 

(CHİLJABI 

IADI <6 cm 

!ACI -8 cm 





Yukarıda verilenlere göre, ICHI kaç cm dir? 


A)4 B)4,5 C)48 D)5 E) 5,2 


12. ii Şekildeki çemberde; 
lABI — 8 birim 
B (OPI — (OKI — 3 birim 


IPMYAKNJ| olduğuna göre, 


IPMLIKNI çarpımının eşiti hangisidir? 


A)8 B)7 C)6 D) 5 E)4 


1.C 2.D 3.B 4.A 5.C 6.D 


15.A 16.C 


232 


Şekildeki dörtte bir çembe- 
rin merkezi O noktası oldu- 


13. 


Xx 


o 


A 


Şekildeki çember x eksenine 


A noktasında teğet olup y ekse- 
nini B ve C noktalarında kes- 
mektedir. 


IOAİ| — 6 birim ve 
(OBI — 2 birim 


olduğuna göre, 


çemberin yarıçapı nedir? 


A)4 B) 6 


IEFİ kaç birimdir? 


A) 14 B) 10 


1. 


A o B 


(ABI kaç br dir? 


Cc)9 


c)8 D)10  E)12 


Şekilde C ve D merkezli 


çemberler B noktasında te- 
ğet ve İFBİ — 14 birim 


olduğuna göre, 


D)8 E)7 


Şekildeki O merkezli 
(ABJ çaplı yarıçemberde; 
(BCIJ, (DCJ ve (AD) 
çembere teğettir. 

IOCİ — 6 birim 

I(ODI — 8 birim 


olduğuna göre, 


48 24 12 
Mi Bİ C)3 DE B2 
16. e A merkezli çeyrek çemberde 
2 ABCD dikdörtgen 
D 
F, E, C çember üzerinde 
15 (EDİ — 2 birim 
ADI — 15 birim 
N B F  olduğunagöre; 
Şekildeki ABCD dikdörtgenin alanı kaç 
birimkaredir? 
A)90 B)105 C)120 D)135 E)150 





Geonri 


1. A m(ARC) - 159 


(ACI - 6 cm 
> olduğuna göre; 


> 
B 


çemberin çevresi kaç cm dir? 


A)84 B) 78 Cc) 72 D) 66 E) 54 
2. iç Şekilde aynı merkezli 
çemberlerde 
IBA| — |AOİ 
A 
O m(BOD) — 120“ 
(420) (AĞI — 4x birim 
e olduğuna göre; 
— 
IBKDI kaç birimdir? 
A) 3x B)12x C)15x D)16 E)18x 
3. Aynı merkezli 
çemberlerde 
(- B |ABI-3 cm 
olduğuna göre 
çemberlerin çevreleri farkı kaç cm dir? 
A) 3x B) 6x C) 9 D)12x E) 15x 
4. 


O merkezli çemberde 
A 
m(AOB) - 60 


olduğuna göre, 





Taralı alanın, dairenin alanına oranı kaçtır? 


1 1 1 1 3 
w5 BB, 9; Og 7 








Çevre ve Alan —| 





O merkezli çemberde 
(ACI — 2 birim 

IOCI < 25 birim 

ICBI — 16 birim 


A p (o Olduğunagöre; 


Dairenin alanı kaç x birimkaredir? 


B) 625 oC) 640 


A) 576 D) 657 


E) 700 
Şekilde A, B, C 


ve D noktaları çem- 
berlerin teğet nok- 
talarıdır. 


IDCI - (CTI <6 cm 


olduğuna göre; 





küçük dairenin alanı aşağıdakilerden hangisidir? 


A) 9x B) 2 G6 Dk Ein 


2 
O merkezli iki 
daire verilmiştir. 
ABI — IBCİ 


olduğuna göre; 


taralı halkanın alanının küçük dairenin alanına 
oranı kaçtır? 


A) 12 B) 9 c)8 D) 6 E) 4 

O merkezli yarım dairede 
A, D ve E teğet noktaları 
ICE| - 4 cm 

IBEl <9 cm 


olduğuna göre, 





taralı alanlar toplamı kaç cm? dir? (7-3 alınız.) 


A)42  B)36 C)32 Da E)18 


A 








Geometri 





O merkezli iki daire dilimi 
verilmiştir. 
IOCI — 3.ICA| 






B Taralı halka diliminin alanı 
21 cm' olduğuna göre, 
O 


OCD daire diliminin alanı kaç cm? dir? 
Cc) 30 


A) 42 B) 35 


D27 E)21 


(AD ve (ACI aynı 
merkezli iki çembere te- 
ğettir. 

IADIz 8 cm ve taralı 


bölgenin alanı 36x cm? 
olduğuna göre; 





ABI kaç cm dir? 
A)2 B)3 C)4 D)5 E)6 


O merkezli yarım 
dairenin yarıçapı 
6 birim 

A 
M(BCA) - 209 


olduğuna göre, 





taralı alanlar toplamı kaç birimkaredir? 


A) 4nx B) 6nx C) 8x D) 107 E)12x 
O merkez 
A 
m(BOC) — 1209 
2IOA1 — 3IABI 


taralı alanlar S, ve S; 





olduğuna göre; 


DE B)z o 7 D) 


Eke» 


E) 
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Test 1 


Şekilde (AD), (AEJ 
(BD) ve (BC) 
çaplı daireler çizilmiştir. 


(ABI — IBCI — |CDİ — İDEİ — 2 birim olduğuna göre; 
Taralı bölgenin alanı kaç x birimkaredir? 
4)4 B)8 C) 10 D) 16 E) 12 
14. (CB ışını çembere B 
noktasında teğettir. 
(ABJ1 (CB 
m(BAC) - 459 
â 2 
A(ABC) - 26 cm 





olduğuna göre; 


taralı alanlar toplamı kaç cm? dir? 


A) > B)15 c) 13 


D) m*2V38 oo E)4n-y3 


ABCD yamuk, 


IDCI — ICBI 
ADI 3vV3 cm 
IAEL <3 cm 
e — ” olduğuna göre; 
B merkezli daire diliminin alanı kaç cm” dir? 
A)12x B)9x C) 6x D) 4x E) 3x 

O merkezli çemberde 


IBA, çembere A nokta- 
sında teğet 


IOAL< 3 birim 

m(AOB) — 60“ 
olduğuna göre; 

taralı alan kaç br” dir? 


A) 2(8V3 -) B) z8-m) c) (3v3 -x) 


D) N3 -x) E) a 





Geoweri 


y7 








O merkezli dairede 
OABC paralelkenar 
IOAl 2cm 
N . olduğuna göre; 
Ne 


B 


paralelkenarın alanı Kaç cm? dir? 


A) 4/3 B)2v3 C)v3 p 8 ey 8 


2 


Şekilde bir kenarı 


8 birim olan ABC eşkenar 
üçgeninin O merkezli iç te- 
ğet dairesi çizilmiştir. 





Taralı alanlar toplamı kaç birimkaredir? 


AV3 B)23 O)3y3 D)4/3 E)5v3 


Şekilde O merkezli 

3 br yarıçaplı daire içine 
düzgün bir altıgen çizilmiş- 
tir. 





Buna göre; taralı alan kaç br” dir? 


A) gn 2718 B) 9x C) 275 
p) 23 E) 3-278 
4 2 
ABCD kare 


A merkezli çeyrek daire 
ve (BDJ çaplı BAD ya- 
rım daire verilmiştir. 


IBDI -6 cm 


olduğuna göre; 


taralı alanlar toplamı kaç cm? dir? 


A) 9x B) 18 C) 6x D) 12 E) 9 


Çevre ve Alan — il 














ABCD paralelkenar 

Sı ve Sa taralı alanlar 
mM(DAE) - 60* 

DNE, A merkezli daire 
yayı 

lADI - 6/3 birim 

lABI — 4 birim 
olduğuna göre; 


S,— S, alanlar farkı kaç birim karedir? 


A) 36 — 181 B)18—27x OoOC)27- 18n 
D) 27 -27n E) 27 - 9x 
O merkezli 
yarım çemberde 
(ACJ1JBCJ| 


IABI — #(ADI-16 cm 
olduğuna göre, 





A(DBO) kaç cm” dir? 


A) 8v3 B) 5v3 C) 123 
27v3 13y3 
a 
ABCD dik yamuk 
D . ç (ABİ çap 
ABI > 8 cm 
(CD) ile (CBJ 


çembere teğet olduğu- 
na göre; 





â 8 


taralı alanlar toplamı kaç cm? dir? 
A)8 B) 8x C)6 D) 4x E) 16 
O merkezli dairede 
(BC teğeti (AOJ 
yarıçapına paraleldir. 
A(AOB) — 8 birimkare 
olduğuna göre; 


dairenin yarıçapı kaç birimdir? 


A)2 B)3 c)4 D)5 E) 6 


SERME DİNER MEŞE EMRE EMA ELE YAR AMP LEME EE EE 








Geometri 


Çevre ve Alan — Il 


Test 2 





Sg. 


O merkezli dairede 





A ve D teğet noktaları 
(ABI1JBC)| 

IAOl —4birim 

(BC! — 8birim 
olduğuna göre; 


taralı alan kaç x birimkaredir? 
A)4 


B) 6 c)8 D10 B12 


O merkezli çember 

AOB dik üçgenine T nokta- 
sında teğet 

lATI — 4birim ve 

ITBI — 9birim 

B olduğuna göre; 





A 4T 9 
taralı alanların toplamı kaç birimdir? 


A)39-9nx B) 45 -— 16nx C) 60 — 49x. 
D) 72 — 16x E) 78 — 9x 


O merkezli dairenin 
yarıçapı 6 br dir. 
OK, A merkezli 

OL, K merkezli 
olduğuna göre; 





taralı alan kaç br” dir? 


A) 6x By? CO)2r D)Virn EV3 


Şekildeki iki daire 

C noktasında içten te- 
ğettir. 

A, B, C doğrusal 

IDCI > 2.1ODI 
olduğuna göre; 





S; 
3. oranı kaçtır? 


1 





m. e < 5 Ey 
2 3 4 9 

1.B 2.D 3.A 4.E 5.A 

15.B 16.C 





13. 


14. 


15. 


16. 


D C BvebD merkezli 

iki çeyrek daire 

E noktasında teğet 
olduğuna göre, 


B merkezli daire diliminin alanının D merkezli da- 
ire diliminin alanına oranı kaçtır? 


A)3- y2 B)3 4 y2 OW2-1f 
D)V2-2 E) (3 - v2)” 
A ABC ikizkenar dik 


üçgeninin (AH) 
yüksekliğini çap 
kabul eden 
daire çizilmiştir. 
(BCI — 12 cm 
olduğuna göre; 





B H Cc 


taralı bölgenin alanı kaç cm? dir? 


A) 12 B)18 C)24 D)36 Ej)72 


ABC dik üçgen 

A ve C merkezli daire dilim- 
lerinin yarıçapları eşit ve D 
noktasında teğettirler. 
IBEl— 6/3 — 6 cm 
olduğuna göre; 





taralı alanlar toplamı kaç cm” dir? 
B) 9x 


A) 6x C)12xn D)15x E)18n 
(O. rn) ve (Op, 2r) 
daireleri veriliyor. 
T teğetin değme 
C noktasıdır. 
IOşOzl — 6 br 
olduğuna göre, 





taralı bölgenin alanı kaç br” dir? 


A) 8(3v3 -7) B) 8(2v3 -2) c) 80/3 -2) 


D) M2N3 - 7) a) v3 - 2) 





6.C 7A BC 9B 10A MA 12D 136 Gel 





Geowerri 


Çevre ve Alan — Il 











1. C€ Şekildeki AB çaplıyarm | 5. 


E dairenin alanı 


O merkezli dairede 
A 
m(C) — 30“ 


o 


32 birimkare lABI — 2 birim olduğuna 


göre 


A 





G 


IDEİECİ kaçtır? Taralı bölgenin alanı kaç birim karedir? 


A)32 oB)40 C)J48 D)56 E)64 Ox > 2 y3 
AŞ-8 BE-8 O e 


2 
2. ABCD dikdörtgenin 
D) 2,8 E) a-N3 
D FC |JBC)| kenarı E noktasında 6 2 
daireye teğettir. 
JABI — 10 birim 
E SEGİ- 2 birim Eş merkezli iki daire 


olduğuna göre arasındaki bölgenin 


A alanı 16 x birimkare 
IACI — 2 birim 


olduğuna göre, 


dairenin alanı kaç x birimkaredir? 


A) 36 B) 45 C) 60 D) 75 E) 100 








3. a (Şekilde ICDI kaç birimdir? 
(AT) ve JACI, A)3 B) 4 C)5 D) 6 E)7 
O merkezli yarım daire- 
ye teğettir. 7. OAB ve OCD 
IBCI — 12 cm A z daire kesmeleridir. 
m(TAC) - 609 o 3 JACI - 4IOAJ 
olduğuna göre, ö lABİ 4 CD - 60 cm 

D olduğuna göre; 


taralı bölgenin alanı kaç cm? dir? Pa ; 
ICDI kaç cm dır? 


A) 6n*3v3 B)91-6/3 C)12n49y3 A)36 o(B)42 C)44 D)46 E)50 


D) 12n-9/3 E)9n46y2 
4. Şekilde yarıçapları 


4 birim olan O; ve O, 8. 


: Şekildeki O merkezli 
merkezli eş daireler te- 





ğettir. iki çember, ABCD kare- 
sinin iç teğet ve çevrel 
çemberidir. 
Taralı alan Kaç birimkaredir? Çevrel çemberin alanının iç teğet çemberinin ala- 
N B 5 nına oranı kaçtır? 
2(2/3 — 4(2/3 — 2 
)2(2.3—n) )M2vV3—a) O)2V24x A2 BB 02 D)3 E)4 
D)2y2—n E)S8y2 nx 
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9. Şekildeki ABC 
üçgeninde; 

m(BAC) — 909, 

!ABI — |ACI — 4 birimdir. 





(ABJ çaplı yarım çem- 
berde S, ve S; içinde 
bulundukları bölgelerin 
alanları olduğuna göre, 


S, — Sz kaç br” dir? 


A)n-2 B)2n-2 C)4-n D)4 E)8 


10. Yandaki şekilde OCDB 
a N bir dikdörtgendir, 
BKA, O merkezli daire 
yayı 
I0BI > (OAl 4cm 
S, x Sz ve 
IOCI — x 





olduğuna göre, 


X kaç cm'dir? 
5 x 
A)2 B) — c)3 D) — E 
) li ) Li )x 


Şekilde ; O merkezli iki 


çember verilmiştir. (BA 
dıştaki çembere, (BEJ 
içteki çembere teğet, 


ABI — 12 cm 
IBCI - 14 cm 
olduğuna göre, 





taralı bölgenin alanı kaç x cm? dir? 


A)256 B)289 C)324 D)361 E)400 


12. Şekilde; A ve B 
merkezli eş çemberler 


C de dıştan teğet, (AD 
ise B merkezli Çan 
teğettir. Taralı bölgenin 
alanı 18/3 — Sn cm 
olduğuna göre, 





çemberlerin yarıçapı kaç cm dir? 


A)2 B)4 o C)6 D)8 E) 10 
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Çevre ve Alan - ill 


Test 3 


13. p c ABCD karesinde 


IBCI — 12 birim 


IABI ve IADİ yarım 
çemberlerin çapları ol- 
ı2 o duğunagöre 





taralı alan kaç birimkaredir? 
B) 18x 


A) 6x 


14. ” 


C)18 D)36 E)36r 


Şekildeki O merkezli 
dairede 

m(COB) 309 

ICBI * 6x. cm 
olduğuna göre, 





N 
taralı bölgenin alanı kaç cm? dir? 
A) 440On B)480n C)520x D)540n E) 600x 


15. ABCD paralel kenarının 
WE 


yn, 
D ç (DC) ve (BC)| kenarları 
z dairede D ve B noktala- 
rında teğettir. 


lABI - 6 cm 
olduğuna göre, 





taralı alan kaç cm: dir? 
A) 4n— v3 B)4x-3/3 (C)4n-4/3 
D) 4n 4 y3 E)4n42y/3 


16. Şekilde ; A noktasında 


iç teğet olan iki çembe- 
rin ortak (ABI kirişi veri- 
liyor. S, ve Sz bulun- 
dukları bölgelerin alan- 
larıdır. 


5S, - 4S, olduğuna gö- 
re 


Çemberlerin yarıçapları oranı kaçtır? 


4 1 2 
A GB: e De 





Geowerri 





1. Şekildeki O, ve Oz 


merkezli daireler- 
deki taralı bölgele- 
rin alanları eşittir. 


(ABI — x birim 
IĞDI — y birim 


olduğuna göre, 





y, X'in kaç katıdır? 
B)3 


n)2 E) 16 


Cc)4 


D)8 


(ABI çaplı dairede 
A 

m(ABC) - 459 

lABI - 4cm 





B 
Yukarıdaki verilere göre taralı alan kaç cm? dir? 
A)n42. B)x41 Cc) 2n—1 


T 
E)—42 
4 


D)2n42 


Şekildeki O, ve Oz 


merkezli yarım daireler 
içten teğettir. (ACJ içteki 
daireye teğet olup, 


lADI — 4/2 cm dir. 





A O, O, B 


Buna göre taralı alan kaç cm dir? 


A) 6x B) 5x C) 4x D) 3x E) 2x 


4. O, ve O, merkezli 


daireler birbirine ve 
ABCD dikdörtgenine te- 
ğettir. 

A (ABCD) - 128 cm” ol- 
duğuna göre, 





taralı alanların toplamı kaç cm dir? 
A) 2—x B)4(2-—n) C)8(3-n) 
D) 10(3—n) E) 16(4—n) 








Çevre ve Alan — IV 





ABCD bir karedir. 
Çevre (ABCD) — 48 cm 


ABCD karesinin içine 
(ABJ çaplı yarım daire 
çizilmiştir. 





A B 


Yukarıdaki verilere göre S, * S, toplamı kaç bi- 
rimkaredir? 


A)56 B)48 C)J36 D)32 E)28 


Şekilde A merkezli 


çeyrek çemberin içine 
ABCD dikdörtgeni çizil- 


miştir. 
IBCI 6 cm 
IDFI — 4cm 


olduğuna göre, 





A(ABCD) kaç cm? dir? 
A)32 B)48 C)64 


AB duvarı üzerindeki 
IACI <8 cm 
IBCI > 5 cm 


olacak şekilde bir C 
noktasına ipinin uzunlu- 
ğu 10 cm olan bir köpek 
bağlanıyor. 





Köpeğin hareket edebileceği toplam alan kaç 
cm dir? 


209nx 


62x 


Merkezleri O olan 
iki dairede 
IAO—1cm 

ICOI - 6 cm 


taralı alanlar eşit oldu- 
ğuna göre 





A 
COD açısının ölçüsü kaç derecedir? 


A)10 oB)20 C)30 D)40 Ej)6o 
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Geometri 


Çevre ve Alan — IV 


Test 4 





9. Şekildeki OECD 


karesinin alanı 18 cm 
olduğuna göre, 





O merkezli yarım dairenin çevresi kaç x cm dir? 
A)3 B) 6 Cc)9 D) 12 E) 18 
Şekildeki O merkezli 
dairede; 

m(AOB) — 1009 
IAOl — 6 birim 


olduğuna göre, 





taralı alan kaç x br” dir? 


A)S B) 6 Cc) 10 D) 11 E) 14 


Dairede 

PA : Teğet 
!ABI -6 cm 
m(PAB) - 1509 





Yukarıda verilenlere göre taralı daire parçasının 
alanı kaç cm dir? 


A) 12n—6v/3 B) 6x-—-6y3 C)3x—-6V/3 
D) 61-93 E) 12n-9/3 
12. O merkezli yarım 


dairede DOC üçgeninin 
DC kenarına E nokta- 
sında teğettir. 


IDE! - İECI - 8V3 cm 
A 
m(D) - 30“ 


olduğuna göre, 





taralı alanlartoplamı kaç cm2 dir? 


A)8V3 B)16v/3 C)323 D)36V3 E) 40/3 





13. Şekilde |ADI, (BC), |DCJ 
O merkezli yarım 
dairenin teğetleridir. 





“ iBci<2cm 
(ADI 4 cm 
A vi a Olduğunagöre, 


taralı bölgenin alanı kaç cm? dir? 


A) 2x B)3n O(C)4n D)6r  E)&n 
D C 
14. Şekildeki ABCD 
karesinde, 
ABI — 10 birim 


olduğuna göre, 





A B 


taralı alan kaç birimkaredir? 
A) 50x B) 25n — 50 C) 50 — 10x 
D) 50 E) 25 


Şekilde merkezleri eş olan 
iki daire için, S, ve Sz bu- 
lundukları bölgelerin alanla- 
rını göstermektedir. Sı — S> 
olduğuna göre, 


a oranı kaçtır? 
Kay ea 


16. O» ve O; merkezli 


daireler A noktasında 
içten teğettirler. 


lABI — 3 IBCİ 
S, - 9x birimkare 
olduğuna göre, 





Sa taralı alanı kaç x birim karedir? 


A)7 B)8 Cc) 12 D) 15 E) 16 











Çemberler (Karma) — 1 


Şekilde FAC üçgeni 


O merkezli çember 
merkezinden geçmek- 
tedir. 


AE — IECİ 
A 
m(FAE ) 33“ 


olduğuna göre, 





m(FEA ) — x kaç derecedir? 


A) 27 B) 30 Cc) 38 D) 42 E) 45 


O merkezli çemberde 
A 
m(CBE) — 80“ 


olduğuna göre, 





A 
m(AOC ) kaç derecedir? 


A) 1409 B)145 C)1509 D)155* E) 160“ 
O merkezli 
ç yarım çemberde 
m(GB) - 609 
p A (0) B 
olduğuna göre, 
A 
m(ABD ) — x kaç derecedir? d 
A) 99 B)109 C)15* D)189* E)20* 
Çemberde 

A ICB teğet 


olduğuna göre, 


VB lABI — IBCI 
A 
/ m(ABD) — 1059 
Ç 


A 
m(DCB ) kaç derecedir? 


A) 15 B) 20 C) 25 D) 30 Cc) 50 


Tı 





O merkezli çemberde; 
A 
m(DAB) — 50* 
(ADI — ICDI 


olduğuna göre, 





A 
m(ABD) x kaç derecedir? 


A) 35 B) 30 C) 25 


Şekilde (CB ışını 


B 
EY B noktasında (CD 
ii > çışını D noktasında 
çembere teğettir. 
EN 
6 m(BCD) 70” 


m(ABE) - 20* 


olduğuna göre, 


m(BAE) — x kaç derecedir? 
A)50* B)459 C)429 


İN 
A (o) B 
IOFI kaç birimdir? 

A2 B3V2 0)4 


D y 
| 
B 
A 
Buna göre m(BAC) — x kaç derecedir? 
A) 55 B) 45 C) 40 


D)40* E)35“ 


O merkezli 


yarım çemberde; 


ICOJLJAB| 
lACI — 8 birim 
IECİI > 3 birim 


olduğuna göre, 


DY2 ES 
Şekildeki çemberler 


C noktasında teğettir. 
(AD) ortak teğet olup, 


M(ADC) - 55“'dir. 


D) 35 E) 30 
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10. 


11. 


12. 
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A, B, C merkezli ve 
1 birim yarıçaplı eş 
çemberler DEF üçgeni- 


nin ikişer kenarlarına 
teğettir. 


(DEMJFEJ 

IFEİ — 6 birim 
IDE — 8 birim 
olduğuna göre; 





â 
çevre (ABC) kaç birimdir? 
A) 18 B)16 o(C)14 


AN 


D)12  E)10 


Yandaki şekilde; 


ABC üçgeninin çevrel 
çemberi ve AT teğeti 
veriliyor. 


M(TAB)— 60* 
(ADJLJBGJ 
IADI - 6 cm 
olduğuna göre, 


IACI kaç cm' dir? 
B) 7 


A)8 043 D)/3 E)6y2 
O merkezli çemberde; 
(PT teğet 

(AOJLJOPJ 

lAOls 6 cm 

IEPI 4cm 
olduğuna göre, 





IEFI kaç cm'dir? 


A) 3,5 B)4 045 D)47 E)48 


O merkezli yarım dairede 


ABCD dikdörtgen 
IDCI < 8 birim 
ACI - 2 birim 


olduğuna göre, 





A(ABCD) kaç birimkaredir? 
A) 24/2 B) 28/2 C)30Vİ D)32V/2 E)36y2 


1C 
15.D 


2.E 
16.A 


3.B 4.C 5.B 6.E 





Çemberler (Karma) -— | 


13. 


14. 





Test 1 


E ABCD dörtgeninde 
R60: LABI — 6 birim 
N ICI > 4 birim 
di ç M(CDE) — 60' ve 


A, D, E noktalar doğru- 
sal olduğuna göre, 


B 
IACI kaç birimdir? 


A)5 B)6 ©) 7 D2V6 E)2y7 
B a 

Yarıçapı 4 birim olan çeyrek 
çember içinde çizilen AOB 
diküçgeninin alanı ve en 
büyük değerini aldığında; 

o x A 

IOA1 kaç birim olur? 

v2 v2 32 
İTE b) -- © D)3Y2 E2y2 


A A 
m(BAC) - m(CAD) 


IECI 4cm 
IEDI-8 cm 
ICDI < 6 cm 


olduğuna göre, 


IADI kaç cm'dir? 


A)9 B)10 C)11 D)12 E)13 


O merkezli 

çeyrek dairede; 

IOBİ — IBCI — 3 birim 
olduğuna göre, 





taralı alan kaç birimkaredir? 


A) ör 2 B)3x-—6y83 O) övün <2 
0) 2 a E) M3 — 2x 















Geoweri 


Çemberler (Karma) — | 


1. O merkezli çemberde 5. 
!ACI — (OBI, 

A 
M(COA) — 259 


O merkezli çemberde, 
m(ABC) - 1109 
olduğuna göre, 
olduğuna göre, 





ölçüsü k ? N 
x açısının ölçüsü kaç derecedir mAOC) - x kaç derecedir? 


A B) 65 7 D)7 E 
g0 pe e Je x99 A)100 B)110 C)120 D)130 E)140 








2. O merkezli çembere 
B 
(PT) ioyeri 6. i ei N O merkezli çemberde 
NE A (OAJYICBJ 
olduğuna göre, iğ OAB) -65 
olduğuna göre, 
A 
m(BAT)  x açısı kaç derecedir? m( 0) kaç derece dir? 
A) 60 B) 57 C) 53 D) 48 E)37 A) 65 B) 60 C) 55 D) 50 E) 45 
3. mberd 
l ki ği 7. O merkezli çemberde 
eyi ACI — ICDİ 
m( ABD) - 1109 mebi-5 
olduğuna göre, > olduğuna göre 
p kaç d ed 
z ? 
Ns e ee Geimeee ADC açısı kaç derecedir? 
A) 16 B) 18 C) 20 D) 24 E) 28 A) 20 B) 30 C) 35 D) 40 E) 45 


O merkezli çemberde; 


A m 
M(CAO ) — 359 8. O merkezli çemberde, 
olduğuna göre, (ACI çap 
DK 
IDCI — IDBI 
A 
M(DCA) - 24 
(İN olduğuna göre, 
A B 


ABD açısı kaç derecedir? a açısı kaç derecedir? 





A)80 B) 75 C) 65 D) 60 E) 55 A) 24 B) 36 Cc) 48 D) 60 E) 72 
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Geometri Çemberler (Karma) — li Test 2 
9. 13. VB Şekilde AB ortak 

dış teğet 

(ABI — 8 birim 

IEDİ — 2 birim 





Şekildeki d ve k çemberlerin ortak dış teğetidir. 
IKLI —- 15 cm olduğuna göre 
ABC üçgeninin çevresi kaç cm' dir? 


A) 15 B) 20 Cc)30 D) 35 E) 10 


Çemberde 

IBEl - 6 cm 

IDE! — IECİ - 4 cm 
ICDI <5 cm 


(ABI — xcm 





olduğuna göre, 


IABI—x kaçtır? 
A) 11 B)10 C)9 D)8 E)7 


Şekilde 
lO,Ozl < 10 cm 
(4z5cm(;z3cm 


olduğuna göre, 





IABI kaç cm' dir? 
A) 4 B) 5 C)6 D)7 E)8 


12. e Şekilde CD ortak 
dış teğet 
(a-4cm,r, 6cm 
!ABI — 14cm 


olduğuna göre, 


(CDI kaç cm' dir? 
A)4/3 B)5/3 C)4y2 D)6V2 E)8V3 


1.D 2.B 3.D 4.E 5.E 6.D 


15.C 16.D 








olduğuna göre, 


ICEI kaç br'dir? 
A) 4 B) 5 C)6 D) 7 E)8 


14. Şekildeki O merkezli 
dairenin bir teğeti 
(PC dır. 

IPCI -8 cm 


IPAl - 4 cm ve taral 
bölgenin alanı 6x cm 
olduğuna göre 





A 
m(AOB) — x kaç derecedir? 
A) 15 B) 30 C) 60 D) 75 E) 80 


Şekilde (PA, O merkezli 
çembere teğettir. 
Sı — S, ve çemberin ya- 


nıçapı 6 cm olduğuna 
göre 


LAP! kaç cm'dir? 

A) 3x B) 4x C) 6x D) 8x E) t2x 
Şekilde; O merkezli 

iki daire dilimi verilmiştir. 
m(BOC) -30* 

IOA1 — 2.1ABI 

taralı bölgenin alanı 

15x cm” olduğuna göre, 


IOA! kaç cm'dir? 
A)6 B)8 Cc) 10 D) 12 E) 14 








1. Yandaki şekilde, 
A 
m(A) - 80“ 


olduğuna göre; 





A 
m(B) kaç derecedir? 


A) 80 B) 90 C)100 D)110 E)120 
2. IPA çembere, 
A 
A noktasında teğettir. 
IPBI — 1BCI — ABI 
A olduğuna göre; 
B 
P 


A 
m(APC ) kaç derecedir? 


A) 20 B)30 C)36 D) 45 E) 30 


3. (AE çembere 


E noktasında teğet, C 
noktasında iki çem- 
ber birbirine teğettir. 


A 
M(ABC) - 659 
A 
M(CDE ) < 30* oldu- 





ğuna göre; 
A 
m(DAE) — x kaç derecedir? 
A) 65 B) 55 C) 50 D)35 E) 25 
4. O merkez 

(ABWICDJ 
C teğetin değme nokta- 
sı ve ICDI — İDEJ 


olduğuna göre; 





A 
m(BOD) — a kaç derecedir? 


A)15 o(B)20 C)30 D)45  E)60 








6. 


7. 


Çemberler (Karma) — ill 





O merkezli 
çemberde 
(DAJLJAB| 

“ (CBJLJABI 
IBCI - 4cm 
ILBI— 2cm 
IADI 8cm 
olduğuna göre; 





IKLI - x kaç cm dir? 


A)10 oB)12 C)14 D)16 E)18 


A,B, C bir düzlemin 


Üç noktası olmak üzere 
merkezleri bu noktalar 
olan 4 cm yarıçaplı üç 
makara sıkıca çevrelen- 
miştir. ABC üçgeninin 
çevresi 30x cm olduğu- 
na göre; 





İpin uzunluğu kaç cm dir? 


A)25x B)33x C)38n D)47n E)50x 
D O merkezli 

yarım çembere 

IDAJ, A'da 

C (DBI, C'de teğettir. 
6 IRBİ — 2 birim 
ICBI — 6 birim 
olduğuna göre; 


IDCI — x kaç birimdir? 


A) 12 B) 24 Cc) 28 D) 32 E) 36 
O merkezli 
M yarım çemberde 
!AKI — IKLI — 4 birim 
KLMN kare 
A KO N B olduğuna göre; 
INBI kaç birimdir? 
Mr Bİ 2 > ps 
2 2 
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ABCD kare 
K, L, M, N teğetlerin 


değme noktalarıdır. KN, 
D merkezii, LM, B mer- 
kezli çember yaylarıdır. 
IBCI < 2 cm olduğuna 





göre; 
a 
A L B 
taralı alan kaç cm? dir? 
A) 1 B2 C)2ir Dn EZ 


10. 






(AB) çaplı çemberde 
(AE), (BFJ ve (EFJ 

g yarım çembere teğet 
IAEİ — 2 birim 

IBFI — 8 birim 

B olduğuna göre; 


taralı alanlar toplamı kaç birimkaredir? 
A) 10 B)12 o(C)18 D) 20 E) 25 
11. Merkezleri O ve O' 
olan çemberlerde 

O' merkezli çembere 
AB doğrusu O da teğettir. 
IAOl - 4 cm 

olduğuna göre; 


O ve O'merkezli 


dairelerde !O'CI — 
olduğuna göre; 





C)7n oOD)&r E)10 


Çemberler (Karma) — ill 


Test 3 


13. ABC ikizkenar 


üçgen, O çemberin 
merkezi ve 5,452 —S, 
olduğuna göre; 





Çemberin yarıçapının ikizkenar üçgenin yüksek- 
liğine oranı kaçtır? 


A ve B merkezli 


SOR TOE ortak dış 
eğeti (DCJ'dir. 


IBCI—-5 cm, 
IDCIŞ 12cm 

2 
A(ABCD) - 114 cm 





Yukarıda verilenlere göre, IEFI kaç cm'dir? 
A)1 B)2 Cc)3 D) 4 E)5 


A merkezli çeyrek 
çemberin içine D, E, K 


E noktalarında teğet olan 
O merkezli çember 
D çizilmiştir. 
NL ACI <4cm 
LI 
A K B 


Yukarıda verilenlere göre, O merkezli çemberin 
yarıçapı kaç cm'dir? 


A)2V2 41) o B)2aV2-1) O)8WV2-1) 
D) 42 - 1) E) 4(V2 41) 
16. p c ABCD dikdörtgen 


IBFI — IFCI - 4cm 
Yandaki şekilde B 

” merkezli çember yayı 
ile (DCJ çaplı yarım 

A i B çember teğettir. 





Verilenlere göre; taralı bölgelerin toplam alanı 


kaç cm? dir? 
A) 96 — 12x B) 96 - 22n C) 48—8x 
D) 48 -3n E) 96 — 18x 





Çemberler (Karma) — IV 





(AB! — IBCİ — IBEİ| 
A 

m(BDG) < 509 

olduğuna göre, 





A 
m(ACE ) - a kaç derecedir? 
A) 15 B) 30 C) 40 D) 50 E) 60 


2. A,B,C,D 
teğet noktaları, 
m(AEB) — 4X 
m(CED) - 5x 
olduğuna göre; 





x kaç derecedir? 
A) 15 B) 20 GC) 25 D) 30 E)35 


O merkezli çemberde 
A teğetin değme 

ç noktası ve |BRJ 
açlortay 


olduğuna göre; 





A 
m(BRA) — x kaç derecedir? 
A)35 B) 40 GC) 45 D) 50 E) 55 


4. ABC üçgeninde 

K noktası diklik 
merkezidir. 

ILMI — 2 birim 

IFLI — (x * 1) birim 
IRDI — (x * 5) birim 
olduğuna göre, 





B D Cc 


IDMI kaç birimdir? 
YAZ BE ONS DS E)6 














RKT üçgen 

O merkez P,K,L 
teğetlerin değme noktası 
m(AKT)Z 1109 
olduğuna göre, 


T 


A 
m(LAB) — a kaç derecedir? 
A) 20 B) 25 Cc) 30 D) 35 E) 40 


A 
ZAN O merkezli çemberde 
B a D  |ABIz10cm 
ADI - 16 cm 
IACI <8 cm 


olduğuna göre, 


çemberin yarıçapı kaç cm dir? 
A)8 B) 10 Cc) 12 D) 14 E) 16 


A O merkezli 

A IOA1 — IABI 
m(BAO) - 409 
olduğuna göre, 


w 
o 


A 
m(BEO) — x kaç derecedir? 
A) 90 B) 86 Cc) 85 D) 84 E) 70 


ABC eşkenar üçgeninin |ABJ kenarı üzerinde K ve 
(AB ışını üzerinde L noktaları, LABI” — |AKI . ALI ve 
IBLI > IABI olacak biçimde alınıyor. 


m(KCB) kaç derecedir? 
A) 10 B) 15 G6) 20 D) 30 E) 45 





| 
| 
I 


Geometri 


11. 


12. 





Şekilde ABCD 
bir dik yamuk 
A A 
m(B) - m(C) - 90' dir. 
A,F,.E,C, D noktalarından 


geçen çemberin yarıçapı , 


em 


5 
— birim , |IBE! — 3 birim, 
v2 


m(AD - m(AE) 


olduğuna göre, 


IDCI kaçtır? 


A)S B) 6 C)7 D)8 E)9 


A 
Şekilde m(A) — 80“ 


ve D noktası ABC üçge- 
ninin çevrel çemberinin 
D merkezidir. 


e 


B Cc 


A 
7. 


A 
m(DBC)z o kaç derecedir? 


A)5 B)8 Cc) 10 D) 15 E)20 


Kenar uzunlukları 
IABI -5 cm 


IBCI - 4 cm 


IACI < 7 cm olan ABC üçgeninin köşeleri merkez alı- 
narak, ikişer ikişer birbirine dıştan teğet üç çember 
çiziliyor. 

B ve C merkezli çemberlerin değme noktası E ise 
lAEİ kaç cm dir? 
AVE BYE CO)VE 


DV? EM? 


IABI < 5 cm olmak üzere, |AB| çaplı çemberin 


lACI < 4 cm koşulunu sağlayan (AC) krişi çiziliyor. 


Bu çemberin C noktasından geçen teğetine B nokta- 
sından indirilen dikmenin ayağı D olduğuna göre, 
BDC üçgeninin alanı kaç cm dir? 
D) 4 


A)2,16 B)3,54 C)3,6 E) 4,5 


Çemberler (Karma) — IV 


13. 


14. 





Test 4 


İkişer ikişer teğet 
çemberlerden Op ve O, 
eş yarıçaplıdır. O, mer- 
kezli çemberin yarıçapı 
6 cm ve O, merkezi 
çemberin yarıçapı 2 cm 
olduğuna göre, O,'nin 


(0,0) merkezler doğrusuna dik uzaklığı kaç cm 
dir? 


AV? BVİO OVI38 DİS E)yİ7 
G Şekilde, O, K ve L 
merkezli çemberler bir- 
NA birine teğettir. Ayrıca K 
g (ve L merkezli çember- 
& ler O ve D noktalarında 
N 5 EN 5 A (ABJ çapına teğettirler. 


!ABI — 12 cm 
olduğuna göre, 


L merkezli çemberin yarıçapı kaç cm'dir? 


B)1 D)2 Ep) > 
2 ) 2 ) > 


O ve M merkezli 


çemberler C noktasın- 
da teğet, P, A, B doğru- 
sal olup, çemberlere A 
ve B de teğettir. 


IPDI — 8 birim 
IDCİ — 12 birim 
olduğuna göre, 


ICMI — x kaç birimdir? 
A) 11 


B)12 C)13 D)14 E)15 


m(CAB) - 1209 


IABI - 1cm 
Şekildeki (AB ışını O 
merkezli çembere B 


noktasında, (AC ışını da 
C noktasında teğettir. 


Buna göre, A noktasının çembere uzaklığı (en kı- 
sa) kaç cm' dir? 


i 
A)2-v3 B) > o 


D)V3-1 











Şekildeki eğik prizmanın 


dik kesitinin alanı 12 br” 
ve yatayla yaptığı açı 
60 dir. 





Prizmanın taban alanları toplamı kaç birim kare- 
dir? 


A)5V3 B)16y3 C)183 D 


E) 213 
Rİ de aşağıdaki önermelerden hangisi yanlıştır? 


A) Paralel iki düzlemden birine paralel olan bir düz- 
lem, diğerine de paraleldir. 


B) Paralel iki düzlemden birini kesen bir doğru diğe- 
rini de keser. 


C) Paralel iki doğrudan birine dik olan düzlem diğe- 
rine de diktir. 


D) Paralel iki doğrudan birine dik olan doğru diğeri- 
ne de diktir. 


E) Bir noktadan geçen ve bir düzleme paralel olan 
düzlem tektir. 


P düzlemindeki A kapalı 
alanın O düzlemindeki 
dik izdüşümü B alanıdır. 





A nın alanı 30x cm? ise B alanı kaç cm: dir? 


A)10x B)12x C)15x D)20n E)2ir 


Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
A) Aynı doğruya dik olan farklı iki düzlem paraleldir. 


B) Aynı düzleme dik olan farklı iki düzlem paraleldir. 


C) Paralel iki düzlemi kesen bir düzlemin oluşturdu- 
ğu arakesit doğruları paraleldir? 


D) Kesişen iki düzlemden birinde bir doğru arakesit 
doğrusuna paralel ise diğer düzleme de paralel- 
dir. 


E) Bir düzleme dik olan iki doğru birbirine paraleldir. 





5. 
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Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 


A) Aynı düzleme paralel olan iki düzlem birbirine 
paraleldir. 


B) Aynı doğruya paralel olan iki düzlem birbirine pa- 
raleldir. 


C) Aynı doğruya dik olan iki düzlem birbirine para- 
leldir. 


D) Paralel iki düzlemden birinin içindeki her doğru 
diğer düzleme paraleldir. 


E) Bir doğru kesişen iki düzleme de paralel ise bu 
doğru arakesit doğrusuna paraleldir. 


(ABJı P 
dcP 
(BCJ1 d ise 





aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
A) (ABJ1(BC)J B) (ACJ1(BCJ C)(ACJLd 
D) (ABJı P E)d 1 (ABC) 


Rİ te aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 


A) Bir noktadan bir düzleme paralel olarak çizilen 
doğruların tümü aynı düzlemdedir. 


B) Bir doğruyu kesen tüm doğrular ayn düzlemde- 
dir. 


C) Aynı düzleme dik olan aykırı iki doğru çizilebilir. 


D) Bir doğruya paralel olan tüm doğrular aynı düz- 
lemdedir. 


E) Aynı doğruya paralel olan tüm düzlemler birbiri- 
ne paraleldir. 


ABC eşkenar üçgen 
(AAJL p 

m(BAC )  90* 
olduğuna göre, 





b 


(ABC) düzlemi ile P düzlemi arasındaki açının 
cosinüsü kaçtır? 


1 2 
e) 9h— DVB E) 


1 
giri v3 v3 
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Geometri Uzay Geometri — | Test 1 
9. Ave B noktaları, aynı düzleme sıra ile 7 ve 2 cm ka- 12. Şekilde 
dar uzaklıktadır. A ABI — IACI < 5 cm 
Bunların dikme ayaklarının uzaklığı 12 cm, A veB IBCI -8 cm 
noktaları düzlemin aynı tarafında olduğuna göre 





11. 


ABI kaç cm dir? 
A) 15 


B) 13 


Cc) 12 D)9 E)6 


Şekilde ABCD kare 
A 
ve PDA eşkenar üçgen- 


dir. 
IPA| -2 br ve 


(POJ ABCD düzlemine 
dik olduğuna göre; 


R te aşağıdaki önermelerden hangisi yanlış ola- 
bilir? 


A) Bir düzlemin dışında alınan bir noktadan düzle- 
me çizilen doğru parçaları arasında en kısası 
düzleme dik olandır. 


B) Farklı iki düzlemin bir ortak noktası varsa bu nok- 
tadan geçen bir ortak doğrusu vardır. 


C) Kesişen iki doğrudan her biri aynı düzleme para- 
lel ise, bu iki doğrunun belirttikleri düzlemde bu 
düzleme paraleldir. 

D) Bir doğru bir düzlem içindeki bir doğruya dik ise 
düzleme de diktir. 


E) Aynı düzleme dik olan farklı iki doğru birbirine 


13. 


14. 


15. 


e (ADIL(DB| 
7 (DX) LBCJ 
M(ADX) 459 ise 


LP) 


A noktasının P düzlemine uzaklığı kaç cm dir? 


v2 3y2 v3 


AZ Bye D)2v2 EZ 


R' te sabit iki noktadan eşit uzaklıkta olan nokta- 
ların geometrik yeri nedir? 


A) Bir küredir. 
B) Ave B merkezli iki çemberdir. 


C) İki noktayı birleştiren doğru parçasına, orta nok- 
tasında dik olan düzlemdir. 


D) İki noktayı birleştiren doğru parçasının orta dik- 
mesidir. 


E) İki noktayı birleştiren doğru parçasını çap kabul 
eden bir çemberdir. 


E; ve E, düzlemleri arasındaki ölçek açı 60* dir. 


E, üzerinde 2 cm yarıçaplı bir dairenin E, üzerin- 
deki dik izdüşümünün alanı kaç cm dir? 


— C)x D) 


A)2r o B) — pg 
” 2 2 3 


Bir P düzlemi ile dışındaki bir A noktası için aşa- 
ğıdaki önermelerden hangisi kesinlikle doğru- 
dur? 


A) Anoktasından geçen her doğru P düzlemine dik- 
tir. 

B) P düzlemine paralel olan A'dan geçen sonsuz 
düzlem vardır. 


C) Pdüzlemine paralel olan ve A'dan geçen sonsuz 
doğru vardır. 


D) A'dan geçen bir doğruya dik olan her düzlem, P 
düzlemine diktir. 








paraleldir. E) P düzlemine paralel her doğru A noktasından 
eşit uzaklıktadır. 
| 2D 8&C  4B 5B &B ZA 8C 9B 10B 1D 12C 13C  14A 
15.C 








Öroweri 





E düzlemi üzerinde 
d ve k doğruları veril- 
miştir. 

A, düzlem dışında bir 
nokta 

JAHJLE, (ABJ1d 

lAHI — 12 cm 

ABI - 15 cm 
M(CHB ) — 30" oldu- 
ğuna göre; 





IHCI kaç cm dir? 


M3 


9 
A)9 B)6 C)6v3 Er > 


Şekilde görülen 


ç doğrusu ilem düzlemi 
“ arasındaki açı a dır. d 
üzerindeki (ABJ doğru 
parçasının uzunluğu 20 
br. (ABJ nin m üzerinde- 
ki izdüşüm uzunluğu 10 
birim olduğuna göre; 





a kaç derecedir? 


A)30 B) 35 C) 45 D) 60 E) 75 
y 
B Şekilde OX LOY dir. (ABJ doğru 
parçasının uzunluğu sabit ve 
G 2a dır. |ABJ nın orta noktası C 
dir. 
o A X 


IABI değişmeyecek biçimde, A noktası (OX ve B 
noktası da (OY üzerinde hareket edince C nokta- 
sının geometrik yeri hangisidir? 

A) O merkezli, a yarıçaplı çember 

B) XOY açısının açıortayı 

C) (OX ışınına, a uzaklıkta paralel ışın 

D) OY ışınına, a uzaklıkta paralel ışın 


E) O merkezli, a yarıçaplı çemberin XOY açısı için- 
de kalan parçası 


Bir kenarı x olan bir karenin düzlemiyle 45“ lik açı ya; 
pan bir düzlem üzerindöki izdüşüm alanı 18/2 cm? 
olduğuna göre; 


x kaç cm dir? 





5. 
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Şekilde O merkezli 


çember (P) düzlemi 
içerisinde, B noktası 
ise çemberin dış böl- 
gesindedir. 


(OAHL(P), 

(BT) çembere teğet, 
l(OTI—3 br 
ITBI—4 br 


ICA — 12 br olduğu- 
na göre; 





IABI uzunluğu kaç br dir? 


A)8 B9 C10 D)12 E)13 


Rİ te aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 


A) İkidüzlem birbirine dikse, bu düzlemlere dik olan 
doğrular birbirine dik ya da dik durumlu olur. 

B) Bir doğruya dik olan iki düzlem birbirine paralel- 
dir. 

C) Verilen bir noktadan geçen ve bir düzleme dik 
olan bir tane doğru vardır. 


D) Bir AB doğrusu bir (P) düzlemine dikse AB'den 
geçen her düzlem (P) düzlemine diktir. 


E) Paralel iki düzlemden birine dik olan düzlem di- 
ğerine dik olmayabilir. 


Bir kenarı x br olan ABCD karesinin bulunduğu düz- 
lem dışında; IOAI — (OB — |OCI — |ODI — x olacak 
şekilde bir O noktası alınıyor. (OAB) ve (ABCD) düz- 
lemleri arasındaki açı « olduğuna göre; 

tan a değeri kaçtır? 
A)1 BV2 C)v3 


D)3 E)4 


R te hangisi yanlıştır? 
A) Farklı iki noktadan geçen bir tek doğru vardır. 


B) Farklı iki doğrunun en çok bir ortak noktası var- 
dır. 


C) Bir doğru ve üzerinde olmayan bir noktadan bir- 
den fazla düzlem geçebilir. 


D) Doğrusal olmayan farklı düzlem geçebilir. 


E) Bir doğrunun farklı iki noktası bir düzlem üzerin- 
de ise bu doğru düzleme aittir. 
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10. 


11. 


12. 
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Şekilde AE, 
BEE , PEE 
(AB|L(E) 
ACI ddir. 
IBPI - 10 br 
IPCİ > 6 br 


IACI — 17 br olduğuna 
göre; 





A(ABC) kaç br. dir? 


A) 60 B) 55 


C) 50 


D) 45 E) 40 


A ve B noktaları aynı bir düzleme sırasıyla 7 ve 2 cm 
uzaklıktadır. Bu noktaların düzlem üzerindeki izdü- 
şümleri arasındaki uzaklık 12 cm olduğuna göre; 


IABI aşağıdakilerden hangisi olabilir? 


A) 12 B)14 C)15 D) 18 E) 20 


(P)ME) > (ABİ 
© CEP) 
A 
M(CDB) — 60* 
A P ile E arasındaki ölçek 
D açı 30* 
IDCI - 8 cm olduğuna 
4) (EN göre; 


DC'nin E düzlemi üzerindeki dik izdüşüm uzunlur- 
ğu kaç cm dir? 


A) 6 BEZ C)2/13 D)4 E)5 


Düzlemde |ABI — 12 cm olan bir (ABJ doğru parçası- 
nin A ve B noktalarına 8 cm uzaklıktaki bir C noktası 
alınıyor. 


C noktasına ; uzaklıkları, C nin (ABJ doğru parça- 
sına uzaklığına eşit olan noktaların geometrik ye- 
rinin uzunluğu kaç cm dir? 





A) 14 B)16 o(C)4/7 D)4y/7n Eyl2n 
.C 2D GE 4.D DE BE 
1D  16.E 





7.B 
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13. 


14. 


15. 





Test 2 


Bir kenarı 6 cm olan ekşenar üçgenin G ağırlık mer- 
kezinden üçgen düzlemine çıkılan dikme üzerinde 
iGTI < 2 cm uzunluğu alınıyor. 


T noktasının üçgeninin köşelerine olan uzaklıklar 
toplamı kaç cm dir? 


A)9 B) 12 C) 15 D) 18 E) 21 
Şekilde E düzlemi 
) içindedCE 
(AHJLJE, (HBJ.Ld 
> lAHI — 12. cm 
B /:7 
IHBI <- 9cm 
IBCI x- 8 cm olduğuna 
göre; 
IACI kaç cm dir? 
A) 10 B) 12 C) 15 D) 17 E) 20 


Bir kenarı a birim olan bir eşkenar üçgenin düzlem ile 
459 lik açı yapan bir E düzlemi veriliyor. Eşkenar üç- 
genin E düzlemi üzerindeki izdüşüm alanı 8/6 birim- 
kare olduğuna göre; 


a kaçtır? 


A)12 B)10 C)9 D)8 E)6 


Şekilde ADE eşkenar 


üçgeninin (P) düzlemi 
üzerindeki dikizdüşümü 
ADH üçgenidir. 


IDFI — (FA 
IEFİ — 2/3 cm 


A 
m(EFH) < 609 olduğuna 
göre; 


A(ADH) kaç cm? dir? 
A 4/3 B)AV/2 O)dy2 D)Y/3 E)2v3 


8.C SA 10.C M.C 12D 13.B 3 





Geoweri 
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1. Tabanı ikizkenar yamuk olan 5. Tabanayrıtları 9cm ve 12 cm olan dikdörtgenler priz- 
A ması biçimindeki bir kapta bir miktar su vardır. Bu ka- 
F şekildeki dik prizmanın hacmi kaç bın içine tamamı su içinde kalacak biçimde bir küp 
cm tür? konulduğunda suyun yüksekliği 2 cm artıyor. 
15 Buna göre, küpün bir ayrıtı kaç cm dir? 
A) 10 B) 8 C)6 D) 5 E) 4 
A)120 B)240 C)360 D)480 E)600 
9. Şekildeki ABCDEFGK 6. Birsilindirin yanal alanı 40 x birim kare yüksekli- 
ği 10 birim olduğuna göre, hacmi kaç x birim 
küpünün hacmi küptür? 
64 birim küptür. A)50 B)40 C)30 D)20 E)10 
IELİ — ILAJ 
olduğuna göre, 
ILGI kaç birimdir? 7. 
A)6 B)4V3 C)SVZ D)8 E) 6v2 
3. 
ABI -8 cm Şekildeki dik silindir, eğilerek 1. duruma getiriliyor. 
IBC - 6 cm Buna göre, x kaç birimdir? 
lAEİ - 15 cm A)5 B)6 C)7 D)8 E)8 
şekil bir dikdörtgenler priz- 
ması olduğuna göre, 
A 2 
A(DBL) kaç cm dir? 
. Taban yarıçapı 4 birim 
A) 60 B)65 G)70 D) 75 E) 80 lana 
olan eğik silindirin ana doğ- 
rusu taban düzlemi ile 60“ 
4. Bir dikdörtgenler lik açı yapmaktadır. 


prizmasında 





astb*scz—12cm ve 


prizmanın alanı 88 cm Ana doğrusu 8 birim olan silindirin hacmi, kaç x 
olduğuna göre; birim küptür? 





A)128 B)64/3 C)64 D) 32 E) 16v3 


IAFI cisim köşegeni kaç cm dir? 
A) 10 B)8 C)7 D)8y14 E)2y14 


m... a a a aa 258 
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9. Şekildeki kare dik piramit 


yüksekliğinin orta noktasından 
tabana paralel bir düzlemle 
kesiliyor. Kesilen piramidin 
bu düzleme göre simetriği 
olan 
(T, A'B'C'D') piramidinin hac- 
mi 3 birim küp olduğuna göre 





(T, ABCD) piramidinin hacmi kaç birim küptür? 


A)12 oB)18 C)21 DAM 2 


10. Yüksekliği 24 cm olan, bir dik koni su ile doludur. Ko- 
ni içindeki su, koni ile eş tabanlı bir dik silindirin içine 
boşaltılırsa suyun yüksekliği kaç cm olur? 


A) 6 Cc) 10 D) 12 


B)8 


E) 14 


Şekildeki, yüksekliği 20 cm 


olan dik koni, şeklindeki bir 
kaba 27 litre su konuluyor. 
Dolu olan kısmın yüksekliği 
15 cm olduğuna göre, 





kabın tamamen dolması için, daha kaç litre su 
konulması gerekir? 
A) 33 B) 34 Cc) 85 


D)36 OE)37 


12. Bir dik koninin açık şekli 


yanda olduğu gibidir. 
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13. 


Test 1 


Taban yarıçapları 5 cm ve 3 cm, 


0) 


yüksekliği 6 cm olan şekildeki 


kesik koninin hacmi kaç cm” tür? 


A) 98x 


B) 90x 


C)75n D)60x E)49n 


2 
Alanı 64n cm' olan 


şekildeki küre içine, 
merkezden geçen kesiti 
eşkenar üçgen olan bir 
koni yerleştiriliyor. 





Koninin hacmi kaç x cm”tür? 


A)12 o B)15 C)18 D)21 E)24 


. Yarıçapı 2/5 birim olan bir kürenin içine en büyük 


hacimli bir dik silindir yerleştiriliyor. Silindirin taban 


yarıçapı 2 birim ise silindirin alanının kürenin 
alanına oranı nedir? 

3 7 2 9 1 
N— B- ©- DD; B-— 

10 20 5 20 2 


Kenarları, 60 cm ve 80 cm olan dikdörtgen 
biçimindeki karton, bükülerek dik silindir biçiminde 
boru haline getirilecektir. 


bükme işlemi uzun kenar ve kısa kenar üzerine 
yapıldığında elde edilecek iki farklı boru silindirin 
yan alanları oranı kaçtır? 


1 2 3 4 
A)1 B) > ©) Dk EE 
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Boyutları 5, 6, 7 sayıları ile orantılı olan bir dik- 
dörtgenler prizmasının hacmi 1680 cm olduğu- 
na göre, tüm alanı kaç cm dir? 


A)854 B)856 C)858 D)860 E)862 


Bir dikdörtgenler prizmasının bir köşesinden Çı- 
kan 3 ayırtların uzunlukları toplamı 16 cm ve ci- 
sim, köşegeni 34/10 cm ise prizmanın alanı kaç 
cm dir? 
A)108 B)132 C)144 


D) 158 OE) 166 


Şekildeki dikdörtgenler 


prizmasının ayrıtları 2, 4 ve 
8 birimdir. 


AKI — IKEİ olduğuna göre, 


bni 


A 4 B 


IKCI kaç birimdir? 


A)7 B)6 043 Day? E)4y2 


Cisim köşegeninin uzunluğu 83 olan bir küpün hac- 
mi V cm>, alanı S cm? dir. 


V 
Buna göre TE oranı nedir? 


3 3 2 4 5 
W— Be Ge D.. 
İz İz Iz Iz Iz 





Küp biçimindeki tahta bir 


bloktan küçük bir küp alın- 
mıştır. Kalan tahtanın hacmi 
208 cm' olduğuna göre, 


IBCI kaç cm dir? 
B)8 


A)9 


C)7 


Yarıçapı 5 cm, yüksekliği 


24 x cm olan dik silindir bi- 
çimindeki bir kutunun alt ta- 
banı Üzerindeki A noktası 
ile üst tabanı üzerindeki B 
noktasi aynı düşey doğru 
üzerindedir. 





Şekildeki gibi, A' dan hareket edip kutunun yal- 


nızca yanal yüzeyi üzerinde tek dolanım yaparak 
en kısa yoldan B ye giden bir karıncanın aldığı 
yol kaç cm dir? 


A) 26x B) 25nx Cc) 24/İn 


Yarıçapı 2 cm olan küre biçimindeki bilyelerden 2 ta- 
nesi içinde su bulunan bir silindirin içerisine atılıyor. 


Bilyeler tamamen suya gömülerek su seviyesini 


1 
zi cm yükselttiğine göre, silindirin çapı kaç cm 


dir? 


A) 10 B) 12 C) 16 
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8. Yandaki |. şekil 12. Yarıçapı 6 br olan daire 
ı ı taban çapı 4 cm, yüksekliği A levhadan merkez açısı 
il 10 cm olan bir silindirdir. Bu ZA 1209 olan daire parçası ke- 
silindirdeki suyun yüksekli- i silerek dik koni oluşturul- 
ği h'dır. Bu kap Il. şekilde MUSİUE 
görüldüğü gibi yatayla 45* Sek 
lik açı yapacak biçimde 
eğildiğinde su düzeyi şekil- 
deki gibi kabın ağzına da- Bu koninin yüksekliğinin, levhanın kalan kısmın- 
yanmaktadır. dan oluşturulan dik koninin yüksekliğine oranı 
Buna göre, h kaç cm dir? nedir? 
2 2 2 
A) 5 B) 6 C)7 D)8 E) 9 a 2 e) 2? pp ep 


Düzgün kare piramidin 


yan yüzleri taban düzlemi 


ile 60* lik açı yapıyor. Şekilde bir dik konininin iç 


IABI-8 cm olduğuga göre, 


yanal alanı kaç em” dir? teğet küresi çizilmiştir. 


lOTI — 3 birim 





ICDI 4 birim olduğuna gö- 
re, 
A)192 B)128 C)84 D) 72 E) 64 





Alan (ABC) se IBDI kaç birimdir? 


Alan (EFG) 
olduğuna göre, AM) 2 B) 3 C)4 D)5 E)6 


14. Bir düzgün dörtyüzlünün tüm alanı 256y3 birim kare- 








dir. 
kesik piramidin hacminin küçük piramidin hac- PA yay — iz ii 
mine aran kaçtır? > e Bu dörtyüzlünün yanal yüksekliği kaç birimdir? 
A)212 B)215 C)224 D)236 E)254 A)6V3 BM C)8Y3 D)Mİ E)10y3 
11. Taban alanı S olan 
yandaki dik konide, alanları , E düzlemi 
S, , Sz olan tabana paralel 15 A ie ik 
iki kesit ve bu kesitlerin 40. Bir kenarı 40 m olan ABC 
merkezleri verilmiştir. B eşkenar üçgeni biçimindeki 
ITCI 2 cm arsa, şekildeki gibi kazılıp 
i düzeltilerek yatay BDC 
ITAl & 1 cm ve (EV  diküçgeni biçimine getiril- 
S-S; * Sa olduğuna göre, ” miştir. 
IABI kaç cm'dir? ABC eşkenar üçgeninin dik izdüşümü olan BDÇ 
diküçgeni biçimindeki yeni arsanın alanı kaç m 
A) B) y2 0) y/3—1 dir? 


D)Y2 - 1 E)V3-v2 A) 400/2 B)200 C)20/3 D)400 E) 1600 








1. Şekildeki dikdörtgenler 
b ik D prizmasında 
F ZN 7 mEBE) — 609 ve 
(EĞİ — 4 birim 
IEBI — 10 birim 


olduğuna göre, 
A 


Dikdörtgenler prizmasının hacmi kaç birim küp- 
tür? 


A)36V3 B)42y3 C)48y3 D)55y3 E)60y/3 


Şekildeki dikdörtgenler 
prizmasında 

m(ABD) -30* 

A(ABCD) - 16/3 cm? dir. 





verilere göre IBHİ kaç cm dir? 
A)8y2 B)8 C)8V3 D)16 EE) 16y2 
3. Şekilde küpte 

(ABC) üçgenin alanı 

8V2 cm” olduğuna göre, 





küpün hacmi kaç cm tür? 


A)125 B)120 C)64 D)27 E)8 
4. Şekildeki küpün bir ayrıntı 
(ABI -8 cm 


IA'E| — 1ED'I olduğuna göre, 


IBE| kaç cm dir? 


A)8v2 B)10y O)10 D)12 E)13 








Katı Cisimler — lll 





Şekildeki küpte 
LA'FI — İFDI 

A 
m(FBB') -a 


olduğuna göre, 


Sina aşağıdakilerden hangisidir? 


A) NE B) 2 Cc) e: D) E) A 
2 2 3 3 5 
6. Şekildeki P ve O 


düzlemleri arasındaki açı 
309 dir. P düzlemindeki 
ABCD karesinin bir kenarı 
6 cm ise ABCD karesinin O 
düzlemi üzerindeki dik iz- 
düşümünün alanı kaç cm? 
dir? 





A)9 B)18 C)18/3 D)36 E) 36v3 
Ts Küre içine yüksekliği 12 cm, 
a, hacmi 768x cm? olan bir silindir 
yerleştiriliyor. Silindirin tabanla- 
rı küre yüzeyine teğet 
KALA olduğuna göre, 


kürenin yarıçapı kaçtır? 


A) 14 B) 12 C) 10 D) 6 E)5 


8. 10 cm yüksekliğinde ve 


4 cm yarıçaplı silindir, 


tabanla 459 açı yapan bir 
10 cm 





düzlemle şekildeki gibi 


<< kesiliyor. 
a > 


Düzlemin altında kalan üç boyutlu cismin hacmi 
kaç x cm tür? 


A) 20 B) 30 C) 40 D) 64 E) 120 
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Geometri Katı Cisimler — lll 
9. Şekildeki dik silindir kap 13. Bütün kenarları 6 birim 
yatayla 60' lik açı yapacak olan bir kare piramit verili- 
biçimde eğildiğinde kaptaki yor. Bu kare piramidin yük- 
suyun yarısı dökülüyor. sekliği 
LABI — 6 cm olduğuna göre, kalan hacmi kaç 
cm tür? 
A) 81 B)196 C)144 D)148 E)162 IPMI —x kaç birimdir? 
4/3 
A)3 B)3v2 C)4v2 a E) 2v83 
10. Tepesi P olan dik konide 
IPAI — IABI olduğuna göre, 
F 
14. Şekildeki kesik piramidin 
E p tabanları birer karedir. 
D 83 0 /ABI 6 cm, 


Küçük koninin hacminin kesik koninin hacmine 
oranı nedir? 


1 


ri 


A B) 1 gi” pl 
)— İz diri e 


11. Bir dik koninin yanal alanı, taban alanının 3 katıdır. 
Koninin tüm alanı 36x birim kare olduğuna göre, 
hacmi kaç x birim küptür? 


A)9 B)12 C)18 D)18y2 E)21y2 
12. Şekildeki açık dik konide 
ğ A 
M(ACB) — 60* veriliyor. 
A B 


Yanal alanın taban alanına oranı aşağıdakilerden 
hangisidir? 


C0)7 D) 8 E)9 


(C'D'| - 3 cm ve kesik 
piramidin yüksekliği 4 cm 


olduğuna göre, 


kesik piramidin hacmi kaç cm? tür? 


B)48 C)64 D)84 E)96 


A) 36 


15. Bir ayrıtı 6 cm olan düzgün dörtyüzlüde aykırı iki 
doğrusu arasındaki uzaklık kaç cm' dir? 


AV B26 M2 DA E3Y2 


16. Çapı 20 cm olan bir küre merkezden 8 cm uzaklıkta 
bulunan bir düzlemle kesiliyor. 


Düzlemin küre ile kesitinin alanı kaç cm? olur? 


D)56n E)6ödr 


A) 36x 


B)40n C)48x 





Geoweri 





1. Boyutları 6, 8, 12 birim olan dikdörtgenler prizması- 
nın hacmi, bir küpün hacmine eşit ise küpün bir ay- 
rıtı kaç birimdir? 


A) 5Y5 B) 479 c) 32 Dm) 476 E) 573 





2. Şekildeki küpte 
3IAKİ — 5IKBİ - 15 cm ol- 
duğuna göre, 
A 2 
PAK” nin alanı kaç cm dir? 
A) 10 B)15/2 C)20 D)20y2 E)40 
Şekildeki küpten taban alanı 
ZA” 1 birimkare olan bir kare 
prizma kesiliyor. 
kalan cismin hacmi 210 birim küp olduğuna gö- 
re, kübün ilk hacmi kaç br tür? 
A)216 B) 224 C)225 D)288 E)294 
4. Şekilde boyutları 10 cm, 


6 cm ve 8 cm olan dikdört- 
geler prizmasının bir köşe- 
sinden ayrıtı 2 cm olan bir 
küp çıkartılıyor. 


R 2 
Kalan cismin alanı kaç cm olur? 


A)376 B)352 C)348 D)332 E)324 








Katı Cisimler — IV 





Şekildeki dikdörtgenler 
2. 
prizması gi kadar su 


ile doludur. 
(ABI-8.cm 
IBCI 6 cm 
ICC'I - 10 cm 





Yandaki dikdörtgenler prizması, BCC'B' yüzü ta- 
ban olacak şekilde yatırıldığında suyun yüksekli- 
ği kaç cm olur? 

A)6 


B)4 C) 3,6 


N M Şekildeki ABCDKLMN 


küpünün hacminin (L, BMK) 
piramidinin hacmine oranı 
e kaçtır? 


Yüksekliği 6/6 birim olan düzgün dörtyüzlünün 
hacmi kaç birim küptür? 


A) 490y2 B) 486v2 C) 476vy2 
D) 470/2 E) 466v2 


İç yarıçapı 6 cm, dış yarıçapı 10 cm ve yüksekli- 
ği 50 cm olan dik dairesel silindir biçimindeki bir 


borunun tüm alanı kaç x cm” dir? 
A)208 B)416 


C)832 D)1664 E) 1728 
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Geometri 


9. Şekildeki eğdirilmiş dik 


silindirin taban alanı 9x 
cm dir. 


m(DBH) - 609 
(BHJLJEFJ 


IBHI — 4 cm olduğuna gö- 
re, 





dik silindirin hacmi kaç x cm” tür? 


A) 18 B) 27 C) 36 D) 64 E) 72 


10. Bir dik koninin yanal alanı taban alanının üç katına 
eşittir. 


Bu dikkoninin yanal alanı 27x birim kare olduğu- 
na göre hacmi kaç birim küptür? 


A)9x B)9V2x C)18x 0) 180n E)27n 


11. ĞAB daire parçası 


dik koninin yanal yüzünün 
açılımıdır. 


A 

m(AOB) — 60“ 
ami 
IABi-6xcm 


(>0 


olduğuna göre, 


dik koninin hacmi kaç cm” tür? 











12. 


O merkezli ve r yarıçaplı 


küre merkezden itibaren 4 
cm uzakta bir düzlemle ke- 
siliyor. 





Kesitin Alanı 9 cm” olduğuna göre kürenin alanı 
kaç cm dir? 


A)80x B)90x C)95x D)100x E) 105x 


Katı Cisimler — IV 


Test 4 


Şekildeki dik koni 


ve dik silindirin taban 
yarıçapları ve yüksek- 
likleri aynıdır. Konideki 
* su düzeyi yüksekliğin 
tam ortasındadır. 





Konideki su silindire döküldüğünde suyun yük- 
sekliği x olduğuna göre h, x' in kaç katıdır? 


A)3 c)4 


14. Şekildeki küre içine çizilen 


dik koninin taban dairesinin 
yarıçapı 3 cm'dir. 





Koninin hacmi 27x cm” olduğuna göre, kürenin 
alanı kaçı cm dir? 


A) 64 B)72 o(C)80 D)100 E) 108 
15. R ABC dik üçgeni 
(BC| kenarı etrafında 3609 
döndürülerek elde edilen 
cismin hacmi, 
IABI — 3 birim 
B Cc 


lACI — 5 birim iken 


oluşan cismin hacmi 


kaç birim küptür? 


A)20x B)16x C)12x D)10x E)8n 
Şekildeki O merkezli birim 
çemberin (0B)| etrafında 
3609 döndürülmesi ile 
elde edilen cismin alanı 


kaç birim karedir? 


9x 
CO) 2x D) 3x E) > 





1.B 2.D 


16.D 


ZA 4.A 5.D 6.C 


15.C 
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7.B 














Yandaki prizma kare 


dik pirizmadır. 
(D'BI — 6 birim 
ICC'I — IDBI 


Verilenlere göre, prizmanın yan alanı kaç birim 
karedir? 


A)6V3 B)9V2 C)123 D)27v2 E)36y2 


Şekildeki dikdörtgenler 


prizmasında 
D IABI <8 cm 
P 
6 N lADI-6 cm 
F IBFI—5cm 
/, NN 
A B |KPI—IPFİ olduğuna göre 


IAPI kaç cm dir? 


A)7 B)8 Cc) 10 DEY2 EM 


Şekildeki eğik prizmanın 


tabanı eşkenar üçgendir. 
Yanal ayrıtlar taban düzle- 
mi ile 609 açı yapmaktadır. 


(ABI — 6 birim 


AA — 8 birim olduğuna gö- 
re, 





prizmanın hacmi kaç birim küptür? 


A) 48v3 B)46v3 C) 72 D)108 E)144 


Şekilde (BL) küpün 
cisim köşegenidir. 
(EKJ1JBLJ 

ABI — 3 olduğuna göre, 





IKBI kaç birimdir? 


A)1 B) v2 o D) V3 


3 
E) — 
ir 


Katı Cisimler — V 











ABCDEFGH küp 
AKLMTSRN küp 
IABIi—acm 


LAKI < İ.em 
3 


Bir kenarı a cm olan içi 


dolu tahta bir küpün köşe- 
sinden, bir kenar 





a 
3 cm olan bir küp 


kesilerek çıkartılıyor. 


Geriye kalan büyük küp parçasının alanının, kü- 
çük küpün alanına oranı kaçtır? 


A)9 B) 12 Cc) 18 D) 27 E) 36 


Tabanının boyutları 6 cm ve 8 cm olan dikdörtgenler 
prizması biçimindeki bir kapta bir miktar su vardır. Bir 
ayrıtın uzunluğu 5 cm olan kapalı bir küp, tabanı ka- 
bın tabanına değecek biçimde suya batırılınca su se- 
viyesi küpün yarısına kadar yükseliyor. 


Buna göre, suyun ilk yüksekliği kaç cm dir? 


109 
90 90 


1i 11 
iy 2 g) 18 o! 
96 


— D 
94 92 ) 


Yarıçapı 6 cm, yüksekliği 20 cm olan bir silindir, yarı- 
sına kadar su ile doludur. 


Bu silindirin içine yarıçapı 3 cm olan bir kurşun 
küre atılırsa su seviyesi kaç cm yükseliyor? 


8 
D)g E)2 





Şekilde yüksekliği 8 cm olan dik silindir yana doğru 
eğilince, içindeki su IDEI — 2 cm olacak konumuna 
geldiğine göre, su seviyesi (h) kaç cm dir? 
5 
A)2 B) — 
) ) 5 


c)3 0 > E)4 
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Geometri 


10. 


11. 


12. 
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Katı Cisimler — V 


Tabanı yarıçapı 2./3 cm olan 
dik silindir biçimindeki bir kap 
içine konulan küre, kap içindeki 
su yüksekliğinin 3 cm yüksel- 
mesine neden oluyor. 


Kürenin yüzey alanı kaç cm? dir? 


A) 16x o B)36r 


Me 


GRE) 











A)39 oB)78 

A 
/ 
B Cc 


C)64x D)100x E) 144n 


Bir kürenin merkezinden 


3 birim uzaklıktaki bir düz- 
lemle ara kesitinin alanı 
36nx br işe kürenin alanı 
kaç ıbr dir? 


Cc) 90 D) 156 OE) 180 


Şekildeki düzgün kare 
piramidin yüksekliği 

lAHI <8 cm 

IBDI köşegeni 12/2 cm dir. 


Piramidin yanal alanı kaç cm? dir? 


A) 240 B) 120/3 C) 192/2 
D) 140y2 E) 167y2 
Şekildeki dik koninin 





taban yarıçapı 
r-5cm 


IAOl - 12 cm olduğuna gö- 
re, 


bu koninin tüm alanı kaç x cm? dir? 


A)90 o B)80 


C)70 D)6GO E)50 


13. 


o. 
açılımındaki DAE açısının ölçüsü kaç derecedir? 
B) 120 


A) 90 


14. 


Test 5 


Bir dönel koni ile 


yan yüz açılımı ve- 
rilmiştir. Dönel ko- 


nide, 
IBCI - 30 cm 
IAOl — 20 cm 


D E (o Olduğunagöre, 


C)135 D)144 E)150 





Şekilde E düzlemi üzerindeki sabit bir A nokta- 
sında 6 cm uzunluğunda bir iple bağlanan bir si- 


neğin gidebileceği 


tüm noktaların oluşturduğu 


geometrik cismin hacmi kaç cm” tür? 


A) 72 B) 100 


15. 


Bu iki köyü birleşti 
A) B 2x 
) 3 ) 3 








C)144 D)200 E)288 

T dik koninin tepesi |ABI 
koni tabanının bir çapı 

IAOl — I(OBI — 1 km 

ITBI - 3 km 

Yandaki şekil, dik koni biçi- 
mindeki idealleştirilmiş bir 
dağı; A ve B noktaları ise bu 
dağ eteğindeki iki köyü 
temsil etmektedir. 


ren, dağ yüzeyi üzerindeki en 
kışa yol Kaç cm dir? 


O) DB E3 


Şekildeki ABC dik 
nl 2... 
üçgeninde (BDI > 3 tür. 

ABC üçgeni , (ABJ dik 

kenarı etrafında 3609 

döndürülürse, taralı bölgenin 

oluşturulacağı cismin 
hacminin, 


ABC üçgeninin oluşturulacağı cismin hacmine 
oranı aşağıdakilerden hangisidir? 


9 1 
Az BE 
25 25 


14 


16 21 
Y— DD E 
25 


25 25 








Geoweri 


Katı Cisimler — VI 





Yandaki dik üçgen 

dik prizmada 

A(BB'C'C) - 16 birim kare, 
V - 32 birim küptür. 





Cisimde AA' ayrıtının BB'C'C düzlemine olan 
uzaklığı kaç birimdir? 


A)4 BE O)M2 DB 2 


2. Bir dikdörtgenler prizmasının farklı üç ayrıtı a, b ve c 
dir. Cisim köşegenlerinin kesim noktasının bütün yü- 
zeylere olan uzaklıkları toplamı 9 cm ve 
al 4b?4c?-29cm olduğuna göre, prizmanın ala- 
nı kaç cm? dir? 


A) 52 B) 48 C) 40 D) 32 E) 26 


3. Farklı üç yüzünün alanları 20 cm”, 15 cm? ve 
12cm? olan dikdörtgenler prizmasının hacmi kaç 


cm? tür? 
A) 60 B) 54 Cc) 48 D) 45 E) 36 
çe SM O merkezli 6 cm yarıçaplı 
vi v küre merkezinden 4 cm 
j o : uzaklıkta bir düzlemle kesi- 
k 6 gi j liyor. 
D 


Meydana gelen küre kapağı ile koni yüzeyinin sı- 
nırladığı küre kesmesinin hacmi kaç cm” tür? 


A)24n B)36n C)48x D)60n E)72x 




















5. 
«————8cm— > 
Şekildeki silindirin taban yarıçapı 6 cm ve 
IABI - 8 cm ise taralı konilerin hacimleri toplamı 
kaç cm” tür? 
A)36x B)72n C)80xn D)96n E)182x 
6. Şekildeki düzgün 
dörtyüzlünün yüksekliği 
6 cm olduğuna göre, ala- 
ç nıkaçcm dir? 
A) 27 B) 54 C)54/3 D)24y3 E)12y/3 
7. Şekildeki küpte; 
!A'Eİ — ID'EJ 
IBFI - IBFI 
IEFİ - 2/6 br olduğuna gö- 
re, 
kübün hacminin alanına oranı sayıca aşağıdaki- 
lerden hangisidir? 
A) . B) i Cc) > D) 1 E)2 
2 3 4 ) 
8. A Şekilde ; (AHJL(BCJ 
JAHIz3 cm 
L IBCI -8 cm dir. 
B H e 


ABC üçgeni (BC) kenarı etrafında 3609 döndürül- 
düğünde oluşan cismin hacmi aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) 8x B) 10n OC) 16r 


D)20x  E)24x 
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Geometri 


10. 


12. 





Şekildeki dikdörtgenler 
prizmasının alanı 468 cm? 
ID'B'I — 3. IEB! 

€ |ABI—-12cm 


IBGI < 9 cm olduğuna göre 


i 





A 12 B 


BD'E üçgeninin alanı kaç cm? dir? 
A) 25 B) 30 C)35 D) 40 E) 45 


Yandaki silindirin içine ta- 
banlara ve yanal yüzüne 
teğet olacak şekilde bir kü- 
re yerleştiriliyor. 





Kürenin hacminin silindirin hacmine oranı aşağı- 
dakilerden hangisidir? 
1 1 1 
To) D) — E)— 
) 5 ) ri ) 5 


Yandaki şekilde kare 


tabanlı bir piramidin içine 
yerleştirilmiş küp görülmek- 
tedir. Küpün alt yüzü pira- 
midin tabanı ile aynı düz- 
lemde olup üst köşeleri ay- 
rıtlar üzerindedir. 





Üstte kalan küçük piramidin yüksekliği 3 cm, 
hacmi 9 cm olduğuna göre, büyük piramidin ta- 
ban kenarlarından biri kaç cm dir? 


A)9 B)8 C)7 D) 6 E)5 
A cı 
Şekildeki üçgen prizmada 
ADI - IDBI 
IBE| — İECİ 
IBFI < 2. IFB' olduğuna göre 





prizmanın hacminin (F,DBE) piramidinin hacmine 
oranı nedir? 


A)6 B) 12 C) 15 D) 18 E) 21 


Katı Cisimler — VI 





ç 
15. i 
Giz 


16. ie 
| 
A 10 B 


Test 6 


13. Yarıçapı R - 5 cm olan bir küre merkezinden 2 cm 


uzaklıkta bir düzlemle kesiliyor. 


Meydana gelen küre kapağının alanı kaç x cm? 
dir? 


A) 20 B) 25 Cc) 30 D) 36 E) 10 


Şekildeki dik koninin 


tabana paralel iki kesiti ve- 
rilmiştir. 
IPEL — 1 br, 


IECİ — |CAİ — 2 birim oldu- 
ğuna göre, 





oranı aşağıdakilerden hangisidir? 


3 
Sı *S> 


(Sı, Sz, Sa daire alanlarıdır.) 


Şekildeki !OAl çaplı 


dik silindir ile taban yarıçapı 
OB! olan dik koni verilmiş- 
tir. V hacim olmak üzere 


İ 


Veipni 
ICDI > IODI ise EYER oranı nedir? 


koni 


Şekildeki ABCD dik 


yamuğu JAB|J etrafında 
3609 döndürülürse hacmi 
kaç x cm” olur? 


A)512 B)384 C)360 D)288 E)256 





Geowri 





Yarıçapı W3 birim olan bir kürenin içine çizilebi- 
len en büyük hacimli küpün bir ayrıtının uzunlu- 
ğu kaç br dir? 


A)4 B6 (C)8 D)12  E)15 


Bir dikdörtgenler prizmasının farklı üç yüzünün alan- 
ları 98, 60, 30 cm" olduğuna göre; 


hacmi kaç cm” tür? 


A)240 B)300 C)360 D)420 E)480 
ii ” li kübün hacmi 
ZYE, Sem 
E 
ILMI — IMKI 


olduğuna göre; 


IMBI — x kaç cm dir? 
A2 B)V3 


o)3V5 D)5 E) 6 


Şekildeki dikdörtgenler 


prizmasında 
lABI — 4 birim, 
!BCI — 3 birim 


lAEl — 6 birim olduğuna gö- 
re; 





tepesi T, tabanı BOKF olan piramldin hacmi kaç 
birim küptür? 


A)24 (B)21 C)20 D)18 E)16 
P1 düzlemi P2 ile 


P2 düzlemi P3 ile dik 
kesişmektedir. 


(ADJLIDCJ 
(DCJL(CBJ 
LADI - 5 cm 


IDCI — 6 cm olduğuna 
göre; 





IABI kaç cm dir? 


A)8 B) 9 Cc) 10 DOZ E)v2 





10. 


Katı Cisimler — Vil 


Boyutları 2,3,4 ile orantılı dikdörtgenler prizmasında, 
cisim köşegeninin uzunluğu 2/29 birim olduğuna 
göre; hacmi kaç birim küptür? 


A) 24 D) 192 


B) 48 


C) 104 E) 200 


Şekildeki küpün 


bir kenarı 4 cm olduğuna 
göre; 





A'BD' üçgeninin alanı kaç cm? dir? 


A)8V2 B)4/2Z COY3 DY3 E)VE 


m 
Bir küpün hacmi m cm”, alanı “a cm? olduğuna gö- 


re, küpün cisim köşegeninin uzunluğu kaç cm 
dir? 


A)m B) v3 C) öm D)24y2 E)24V3 


Bir dikdörtgenler prizmasının üç farklı yüzeyinin ala- 
nı sırasıyla 12 birim kare, 16 birim kare ve 24 birim 
karedir. Buna göre; 


prizmanın cisim köşegeni kaç birimdir? 


A4 ByE CO)yZE D)V? E)vyEB 


Hacmi v2 cm” olan düzgün sekiz yüzlünün ala- 
nı kaç cm' dir? 


A)12/2 B)9y/3 C)12.3 D) 183 E)18y2 
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11. (P,ABCD) tabanı 
dikdörtgen olan bir piramit- 
tir. 
sal 5 C IPDJLJDAJ 
 İPDİLIDCJ 
IPAl — 10 birim 
IPCI - 17 birim 


p B  |BCi-< 6 birim olduğuna 
göre; 


piramitin hacmi kaç birim küptür? 
A) 180 


B)200 C)210 D)240 E)300 


Şekildeki dik konide 
(DEJLJABI 
M(AC ) > m(CD) < m(DB) 


A,C,D, E, B noktaları koninin 
taban düzleminde 


IPA — |IPBİ — 10 cm 
IDEI - 6/3 cm olduğuna göre, 





koninin hacmi kaç cm dür? 
A) 288 B)144n C) 96n 


B Cc — 
13. Zİ 
K L A 
V B c 


I. şekildeki koni yarısına kadar doludur. IBKI — IKAİ 


Aynı koni ll. şekildeki gibi olduğunda boş kısmın 
yüksekliğinin koninin yüksekliğine oranı kaçtır? 


D) 90x E)86x 


yi ei 
A)1 B)2 ©) — D — EE 5 
) ) ) > ) 5 )5 
A 
14. A ve B tepeli dik konilerin 


tabanları ortaktır. 


di !ABI — IBCI — (CDİ — 3 birim 
© Ua D 
e 


şekilde iki koni arasında kalan bölgenin hacmi 
kaç x birim küptür? 
A) 9 B) 10 C) 11 


D)12 E)13 


1.C 2.D S.E 4.A 6.D 


16.A 17.B 


5.C 


15.C 
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15. 


17. 


A Şekilde yarıçapı 6 cm 


olan küre merkezinden 3 
cm uzaklıkta bir düzlemde 
kesilmiştir. 


w 
© 


BC çaplı çember arakesit 
çemberi olup AB ve AC kü- 
reye teğettir. Buna göre; 


ana doğrusu AB olan koninin hacmi kaç x cm” 
tür? 


A) 27 


B) 45 


C81 DM E)36y2 


Bir kenarı 6 birim olan 


küpün bir köşesinden bo- 
yutları 1, 2 ve 6 birim olan 
dikdörtgenler prizması çıka- 
rılıyor. 





Oluşan şeklin alanı kaç birim karedir? 


A)212 B)214 C)216 D)218 E)222 


Şekildeki dikdörtgenler 
ç p prizmasında 
IABI 4cm 
(BCI—-3 cm 
IB'CI - 12 cm 


A 
m(DBC) - 





olduğuna göre; 


tan 9 kaçtır? 


12 
a B)— 
5 5 





Katı Cisimler — ViN 





Şekildeki küpün bir 


kenarı 6 cm dir. Buna göre; 





G köşesinin A, C, E noktalarının belirttiği düzle- 
me uzaklığı kaç cm dir? 


A)3y2 B)V3 C)4y2 D)3 E) 3v3 


Yarıçapı 6 cm olan bir 


küre merkezinden 4 cm 
uzaklıkta bir düzlemle kesi- 
lerek kesilen kısım atılıyor. 





Geri kalan katı cismin hacmi kaç cm” tür? 


700 800 
Hi E 1 


400x 500x 
A) — e asi 
Zi 3 3 


3 3 C) 200x Dj) 


3. Şekildeki bir kenarı 


3 birim olan kübün görünen 
üç yüzüne ayrıtlardan 1 bi- 
rim uzaklıkta ve kenarları 1 
birim olan küp şeklinde 
pencereler oyulmuştur. 





Oluşan yeni şeklin alanı için aşağıdakilerden 
hangisi doğrudur? 


A) Alanı 3 birim kare artmıştır. 
B) Alanı 6 birim kare artmıştır. 
C) Alanı 9 birim kare artmıştır. 
D) Alanı 12 birim kare artmıştır. 


E) Alanı değişmemiştir. 





Şekildeki dikdörtgenler 


prizmasının boyutları 5, 10, 15 
cm dir. 





Taralı alan kaç cm” dir? 


A)750 B)500 C)250 D)100 E)50 


Tahta blok şeklindeki 


küpün bir ayrıtı 4 cm dir. 
BCDE yüzeyinden dört ay- 
rıta da teğet bir yarımküre 
çıkarılıyor. Buna göre; 





yeni oluşan şeklin yüzey alanı kaç cm” dir? (1-3) 


A) 48 


B)64 C)72 D)96  E)108 


Şekildeki dik silindirin 
tabanı (AB) çaplı, 

O merkezli dairedir. 
m(ACO) - 30 


silindirin hacmi 125/3 x cm” 





olduğuna göre; 


COB üçgeninin alanı kaç cm? dir? 


A) 5v3 
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7. p 


LA 
CA 


koni ters çevrildiğinde suyun yüksekliği kaç cm 
olur? 


Şekildeki dik koni 


yarı yüksekliğe kadar su 
doludur. Koninin yüksekliği 


IPOl- Yaş 


olduğuna göre, 


8. Silindir şeklindeki 


bir kabın içi su ile doludur. 


olacak şekilde konumlandı- 
rılıyor. 





Kaptaki suyun hacminin dökülen suyun hacmine 
oranı kaçtır? 


AZ B) c)3 D) 4 E)5 


9. Bir dik koninin yan yüzünün açık şeklinden oluşan 
daire diliminin merkez açısı 72* olduğuna göre; 


bu dik koninin yan yüz alanı, taban alanının kaç 
katıdır? 


7 9 
A)3 B) 5 c0)6 25 > 


Şekilde yarıçapı r <9 cm 
olan bir kürenin 
merkezden 5 cm uzaklık- 


taki kesitinin alanı kaç 
2 ' 
cm dir? 





A)56x B)45x C)38n D)32x E)28x 
1.B 2.E 3.D 4.D 5.E 6.C 
13.C 
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LL TE GŞ KD 


Şekildeki koni ile silindirin taban yarıçapları eşit ver 
dir. Silindirin yüksekliği 4r, koninin yüksekliği 2r dir. 
Silindir su ile dolu iken koni ters çevrilip silindir içine 
yerleştiriliyor. 


Silindirdeki suyun kaçta kaçı boşalır? 


A) . B) ' C) - D) ! E) Si 
4 3 5 6 8 
12. Yandaki silindirin A noktasından 


yola çıkan bir karınca önce A'dan 
C'ye dik gidiyor. Sonra silindir 
etrafında bir tur atarak B'ye 


ulaşıyor. 
B IACI > 5x cm, IBCİ — 24x cm, 


7 
rr 5 cm olduğuna göre, 


karınca kaç x cm yol yürümüştür? 


A)25 B)28 C)30 D)31 E)15 


Şekilde (TK ve (TS, O merkezli 


R yarıçaplı küreye teğettir. A ve 
B noktalarından geçen kesitin 
merkezi M 


T 
13. | 
A B 
5 IOMI - 4cm AR 5 cm olduğu- 
K Ss nagöre; 
küre kesitini taban kabul eden ve tepe noktası T 
olan dik koninin hacmi kaç cm tür? 





16 24 27 
A)—n B)—x O—zx D)8n EŞ 12 

5 4 
7.D 8.D 9.B 10.A 11.D 12.C 


roneri 


Katı Cisimler — IX 





1. e Dik üçgen AB ve BC 
kenarları etrafında döndü- 
rülerek sıra ile V,, V> ha- 

4 cimli koniler elde ediliyor. 
A 5 B 


Vı : 
— oranı nedir? 


oi Dy? E)1 
ir 1 ) 


2. Taban yarıçapları 2cm ve 6 cm olan dik kesik koni- 
nin içine yerleştirilen küre, yanal yüzeylere ve taban- 
lara teğet olduğuna göre, bu kesik koninin hacmi 
aşağıdakilerden hangisidir? 








83, lv ç 208v8 
3 3 3 
p 2488 324YBx 
> 3 


3. Yüksekliği 15 cm olan bir piramit, tepeden 10 cm 
uzaklıkta tabana paralel bir düzlemle kesiliyor. kesit 
alanı 48 cm olduğuna göre; 


elde edilen kesik piramidin hacmi kaç cm” tür? 





A)110 B)256 C)364 D)380 E)400 
4. Şekilde dikdörtgenler 
H prizması 
2 JABI-12cm 
c 
(BCI 5cm 
İCHI — 2 cm 
olduğuna göre; 
A(ACF) kaç cm? dir? 
A)188 B)94 C) 26 D) 24 E) 13 





Bir kürenin, merkezinden 6 cm uzaktaki kesitinin ala- 


nı 64 cm” olduğuna göre; 
kürenin alanı kaç x cm? dir? 
A)100 B)150 C)200 


D)300 E)400 


Şekildeki küpte tüm 


küpün alanının taralı ala- 
na oranı kaçtır? 





E) v2 


A)6y2 B)4v2 


Pp 
O 


O)NWZ2 D)Vv2 


Yandaki şekilde yarıçapı 10 
cm olan bir daire dilimi ve- 
rilmiştir. A, B uçları yanyana 

10 gelecek şekilde daire dilimi 
kıvrılarak bir koni elde edili- 
yor. 


Bu koninin yüksekliği kaç cm dir? 


AYSO B)2y/21 C)y22 D)4 E)6 


IPHI, ABC düzlemine 


dik IPHI — 2/5 birim 
olan (P,ABC) düzgün 
dörtyüzlüsünün yüzey 
alanı kaç birim karedir? 





A)6V3 B)36v3 C)48/3 D)4y3 E)64 


m li ela e em iye one) e 
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9. Şekildeki küpün 
içerisine tepe noktası A'B'C'D' 
karesinin merkezinde olan en 
büyük hacimli dönel koni 
verilmiştir. Koninin hacmi 18x 


birim küp olduğuna göre; 





küpün alanı kaç birim karedir? 





A)54 OB)96 C)150 D)216 E)256 
10... 2 © Şekildeki ABCD karesinin 
2 





kenarlarından kenar 
uzunluğu 2 cm olan kareler 
kesilerek oluşturulan üstü 
açık dikdörtgenler prizması- 
nın hacmi 72 cm” 
olduğuna göre; 


A2 2B 


kesilmeden önce ABCD karesinin alanı kaç cm” 
dir? 


A) 64 B) 81 C)100 D)144 


11. 
4 
h 
3 ; 
B A 


Buna göre; A kabı ile daha kaç defa su koyarsak 
B dolar? 


E) 169 


Şekildeki su dolu 

A kabı dönel koni 
şeklindeki B kabına 
dökülünce yüksekliğinin 


üçte biri kadarı doluyor. 


A)7 


B) 19 


C21 D26 E)27 


12. 


Yarıçapı R cm olan 
bir kürenin merkezi- 
ne 2R cm uzaklıkta 
P noktasal ışık kay- 
nağı konuyor. Buna 
göre, 





b) 


13. Şekilde, O merkezli 
r 4 cm yarıçaplı kürenin 
içinde bulunan 6 cm yük- 


seklikteki dik koninin yanal 





alanı kaç cm dir? 


A) 16x 


B) 18x 


C)20n D)24x E)32n 


14. Düzgün bir dörtyüzlünün hacminin, alanına oranı 
1 
> olduğuna göre; 


bu dörtyüzlünün cisim yüksekliği kaçtır? 


A) v2 B) 3 c)2 D)3 E)6 
15. Yanda bir dik koninin 
A açık şekli verilmiştir. 
m(BAC) - 90* 
B Cc 


ve koninin yüksekliği 
vV15 birim olduğuna göre; 


koninin yanal alanı kaç x br” dir? 


A)4 B)5 C)6 D)7 E)8 
16. 

D 4 Cc 

Şekildeki dik yamuk JADJ 
10 ekseni etrafında 360“ 

döndürülürse meydana 
gelen cismin hacmi kaç x 

A 12 B birim küptür? 

A)396 B)416 C)420 D)432 E)442 

















8B 9D 10.C 1D 12E 13.D gil 
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1. W 6. A(1, -2) noktasından geçen ve eğimi 3 olan 
A(m * 1, m — 2) nokta- x» y Müdü > m 
ları analitik düzlemin a vip»  YOgLusMea eee 
ö Xx dördüncü bölgesinde- 1 1 5 
emele dir. )— B— Ot DD EB 
3 2 3 
Buna göre m € R hangi aralıkta bulunur? 
A)—i<m<3 B)—i<m<2 7. A(-3, 2) noktasından geçen ve eğimi 2 olan doğru 
C)-—1<m<0 D)-2<m<2 B(<2, m) noktasından geçiyorsa “m” kaçtır? 
E)O<m<4 A)-5 B) -2 c)0 D)2 E)4 


â 
2. A(-1,2),B(3, 4), C(0, 3) noktaları ABC'nin köşeleri- 


dir. 
LâBlye a könüreriey Kaç bidmeirz 8. A(-1, 3) noktasından geçen ve x #y * 1-0 doğ- 
A5 B)4 o)3 D)2 E) 1 rusuna paralel olan doğrunun denklemi nedir? 
A)x*ryz2 B)x—yz3 C)x—y—1 
3. A(2,6), B(4, 2) noktalarından eşit uzaklıkta ve oy D)x*y-4 E)x—yz-4 
ekseni üzerinde bulunan noktanın ordinatı kaç- 
tır? 


3 5 
A)1 B) — c)2 D) — E)3 x y 
N > 9. a 1 doğrusu koordinat eskenleri A ve B 


4. noktalarında kesiyor. 
Şekilde A(8, —7) ve I(AB/'nin orta noktasının koordinat merkezine 
B(-2, 8) noktaları verili- uzaklığı kaç br dir? 
Yek ye Deil VE Y3 B4 05 De 7 


2.lAKI — 3.IKBİ olduğu- 
na göre, K noktasının 
koordinatları toplamı 
kaçtır? 





A)1 B)2 c)3 D) 4 E)5 


10. x-3t42 
yz2t-3 olduğuna göre, koordinatları (x, y) olan 
5. A(3,-1),B(4, 2), C(5, -2) ve D(7, m) noktaları verili- noktaların geometrik yeri aşağıdakilerden hangi- 
yor. sidir? 
AB doğrusunun eğimi CD doğrusunu eğimine eşit ol- A)x-3y42x0 B)3Xx42y411x0 
duğuna göre, m kaçtır? CO)yxs7 D) 4x-3y—5-0 
A)3 B4 OS D)6 E)7 E)2x-3y-13-0 


e. — ——— ei 
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11. 


12. 


13. 


14 


15. 
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2x - 3y - 6 « O doğrusu üzerindeki A(4, y) nokta- 
sından çıkılari dikmenin y eksenini kestiği nokta- 
nın x eksenine uzaklığı kaç birimdir? 


axsbys1-0,3x44y42-0 doğruları çakışık ol- 
duğuna göre, a * b'nin değeri nedir? 
A) > B) C) : D) 1 E)2 

2 2 2 


A(a - 1, 1) ve B(—a, -3) noktalarından geçen doğru 
yz > doğrusuna göre dik olduğuna göre, a nedir? 


A)—3 B)-2 C) -1 D)O E)1 


(Mm * 1)x 4 (m—3)y— m — 5 —- O doğruları, m değiş- 
tikçe sabit bir A noktasından geçmektedir. 


Bu A noktasından geçen ve y — 2x $ 1 doğrusu- 
na paralel olan doğrunun denklemi aşağıdakiler- 
den hangisidir? 


A)2x4y—4-0 B)x42y-3-0 


C)2x—-y—5-0 D)x4#42y43-0 


E)2x—-y43-0 


dı: 4x43y- 12 
da: 4Xx43y-7 


Karşılıklı iki kenarı d, ile d, doğrusu üzerinde 
olup çevresi 12 cm olan bir dikdörtgenin alanı 
kaç cm? dir? 


A)2 B)3 C)4 D)S E)6 


4.D 
18.C 


5.B 
19.B 


6.D 
20.B 


1.8 2.E 


16.D 


3.D 
17.A 


15.D 


7.E 


16. 


a 
© 


yağxta 
4y-2x42| doğruları, y—x # 4 doğrusu üzerinde 


kesiştiklerine göre, a'nın değeri aşağıdakilerden 
hangisidir? 


A)-18 B)-9  O)9 


2x—-y—3-0vex1ty—3-0 doğrularının kesim 
noktasından geçen ve 2x — 3y $* 1-0 doğrusuna 
dik olan doğrunun denklemi nedir? 
A)3x4-2y—-8-0 B) 2x—3y—6-0 


C)13x 42y—1-0 D)x—y41-0 


E)2X*4y-8-0 


yz3x-— 4vey--2x$ 11 doğrularının kesim nok- 
tasından geçen ve x — ekseni ile pozitif yönde 45* 
lik açı yapan doğrunun denklemi nedir? 


A)yzx B)ysx#1 CO)yzx4s2 


D)yzx—1 E)ysx-2 


A(1, 2) noktasının 2x — y * 4 « 0 doğrusu üzerin- 
deki izdüşüm noktasının apsisi kaçtır? 


D)5 E)6 


2x-3y$:2-0ve3x42y1 1-0 doğrularının 
oluşturduğu açının açıortaylarından birinin 
denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 

A)x43y —1-0 B)x45y—1-0 
C)x—5y41-0 D)x—-3y4:1-0 


E)x—2y—1-0 





Gzowri 





1. A(a41,a—3) ve B(3, —3) noktaları koordinat ekse- 
ninin aynı bölgesinde olduğuna göre, a nedir? 


A)-1<a<3 B)a<-1 C)1<a<3 


D)a>0 E)a<3 


2. Ao, -1): Bfp, 2) noktaları arasındaki uzaklık 5 birim 
olduğuna göre, p nin pozitif değeri kaçtır? 


A)6 B) 5 C)4 D)3 E)2 


3. LAKI — IKCI,; 
A K(1, 0) olduğuna göre, 


o 


C'nin apsisi kaçtır? 





3 5 
A)1 B) > © D)2 E)3 
4. 
Şekilde köşelerinin ko- 
D(a.b) C.Y) ordinatları verilen 
ABCD dörtgeni paralel- 
E(4.6) (o kenardır. 
e Bis ICE| — |EBI olduğuna 
ii di göre, 
b — 
aşağıdakilerden hangisin eşittir? 
y-x 
A)3 B) 4 C)5 D)-4 E)—-3 
5. 
A Şekilde A(2; 3), 
> B(1; —3), C(3; 4) 
IBDI — 2IDA1 ve 
IDE| — |ECİ olursa E 
B c noktasının ordinatı ne 
olur? 
5 
A)3 B 5 c)2 D) — E)-2 








Doğrunun Analitiği - 11 


6. A(-1,5),B(2, —1) ve C(x, y) doğrusal üç noktadır. 


B E (ACI olmak üzere IBCI — 2 |ABI olduğuna göre, 
(X*y) toplamı kaçtır? 


A)—5 B)—-4 Cc) —3 D)2 E)4 


7. Köşeleri A(—3, 2), B(7, -4) ve C(5, 5) olan ABC üç- 
geninin kenarortaylarının kesim noktası Gi'dir. 


G noktasının Ox eksenine uzaklığı kaç birimdir? 


A)1 B) c)2 D) E)3 
2 2 
8. 
A ABC üçgeninin ke- 
OY narlarının orta nok- 
01.1) (01) taları D(1, 1), 
E(0, —1) ve F(-1, 2) 
B FÇ.2) Le dir. 
A 2 
A(ABC) kaç br dir? 
A) 10 B) 12 C) 16 D) 18 E) 20 


9. y-32x-7 doğrusunun grafiği aşağıdakilerden 


hangisidir? 
A y B) y C) y 
2 5 
4 
ler 5 Xx 3 X 
DE .y E y 
2 Xx 
2 X 
4 


10. Köşeleri A(m—1, 0) B(3, 2m*1) C(2m41, m42) olan 
ABC nin ağırlık merkezi y * 2x $ 6 - O doğrusu üze- 
rindedir. 
m'nin değeri kaçtır? 

A)3 B)2 6) —2 


0-3 E-4 
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Test 2 


m — me m gym lm Sama Ke aaa KLM DEMİ Si İN 


Tİ. WyYER,x—ys120ve3x—-y43 s0 bağıntıla- 
rını sağlayan noktalar kümesi aşağıdaki grafik- 


lerden hangisi ile ifade edilebilir? 
A) 


y B) 








12. 


Şekilde belirtilen A, 
B, C,D, E noktala- 
rından hangisi 


Yy*ıXx>0 


2y>x—1 


x.y<o0Oişlemini sağlar? 
AJA B)B oc D)D EE 


13. Denklemi ax * 2y - 4x 4 ay — 2 olan doğrunun eğimi 
—1 olduğuna göre, a'nın değeri kaçtır? 
3 1 


1 
A B)2 — D) — E — 
)3 ) Kip ir ha 


d doğrusu A(0, k), 
B(2, 0) noktaların- 
dan geçmektedir. d 
doğrusunun eğimi 
-3 olduğuna göre, k 
kaçtır? 





A)1 B8)2 ©)6 D) 9 E) 12 


Grafikteki D doğ- 
rusunun denklemi 
nedir? 





A) yzxs1 B)y-2x41 
C)5x—4y44-0 D)5xX-—4y4 1-0 
E)4x—5y45-0 


16. 2x *5y-— 720-0 doğrusu ile koordinat eksenleri 
tarafından sınırlanan üçgensel bölgenin alanı 
2, 
kaç br dir? 
A) 12 B) 20 


y 


Yandaki şekle göre 
IOAIl-4 velOBi -8dir. 
ACI — |CBI olduğuna 
göre, d doğrusunun 
denklemi aşağıdaki- 
lerden hangisidir? 





A) x4*2y-0 
D)x-3y-0 


B)x*3y-0 C)x-2y-0 
E)2x—-y-0 


18. a € R değiştikçe P(a—2,a * 2) noktaları bir doğru 
belirtir. 


Bu doğrunun koordinat eksenleriyle oluşturduğu 
üçgenin alanı kaç birim karedir? 


A)2 B)4 (o C)8 D) 12 
y 


E) 16 





19. gi) 





(fog) (6) kaçtır? 





2 
(4) 


A)-20 B)-22 C)-26 D)-28 E)-40 


20. (a41).x42y-4-0 


6x * 4y - O doğruları birbirine paralel olduğuna göre, 
a reel sayı kaçtır? 


A)1 B)2 c)3 D)4 E)5 





Geoweri 





Doğrunun Analitiği - Ili 





P(2 — k, -2k — 8) noktasının analitik düzlemin dör- 
düncü bölgesinde bulunması için k ne olmalıdır? 


A)k<-4 B)—A<k<2 C)k>2 


D)k<0O E)k>0 


Afa, 2b * 1), B(a * 4, 2b — 2) noktaları arasındaki 
uzaklık kaç br dir? 


A)2 B)3 Cc) 4 D) 5 E)6 


x — 3y —- O doğrusu üzerinde olup, A(-—1, 4) ve 
B(0, 5) noktalarına eşit uzaklıkta bulunan nokta- 
nın koordinatları aşağıdakilerden hangisidir? 


A) <6, -2) B) (3, -1) C) (3,1) 
D) (6, 2) E) (9,3) 
A Şekilde 
B(3,2) 2.1DEl — 3.ICEİ 
ACI < 2.1BCI 
D(2-1) OC E(8,-4) B(3, 2) 
D(2, -1) 


E(8, —4) olduğuna göre 
IADI kaç birimdir? 


A)3V5 B)7 C)213 D)8 E) 6v2 


Köşe kooridatları A(3, —1), B(—2, 4), C(a, b) olan ABC 
üçgeninde ağırlık merkezi G(4, 2) olduğuna göre, 
üçgenin alanı kaç birim karedir? 


A)30 B) 42 Cc) 48 D) 36 E) 60 





6. 


10 


A(-5, 3), B(k, 4), C(—7, 2) noktaları veriliyor. 
C noktası (AB nin üzerinde olduğuna göre, k kaçtır? 


A)—3 B)-2 E)1 


MX—-2y43-0 
2x 4ny-4-0 doğrularının çakışık olması için, 


m .n aşağıdakilerden hangisine eşit olmalıdır? 
A)-12 B)-s ©- D-4 E)- 


ax*y—1-0 
x—2y45-0 
XxX-*y*4z-0 
Homojen denklem sisteminin tek bir çözüm kü- 
mesi olması için a nın değeri ne olmalıdır? 

—4 —2 3 4 


ENE D) — 
11 


A) — 
13 7 7 


B) E) - 
11 


2x *3y-5- 0 doğrusuna paralel olan ve (2, —1) 
noktasından geçen doğrunun denklemi aşağıda- 
kilerden hangisidir? 
A)3y—2x4*4-0 B)2x43x—1-0 
C)3y412x-1-0 D)2X4*y41-0 


E)2y-x44-0 


Köşeleri 0(0, 0), A(8, 0) ve B(8, 6) olan üçgenin 
A köşesine ait kenarortay doğrusunun denklemi 
aşağıdakilerden hangisidir? 




















Geometri Doğrunun Analitiği - Ili Test 3 
11. meRolmaküzere, A(2m—1,m 4 3) noktalarının 16. Karşılıklı iki kenarı 4x # 3y— 15-0 ve8x46y—5-0 
geometrik yerinin denklemi nedir? doğruları üzerinde bulunan karenin alanı kaç br 
A)2Xx4y—4-0 B)x-2y—6-0 dir? 
25 25 16 125 49 
C)x42y—5-0 D)2x—-y—3-0 A)— B— CO— D— E— 
4 9 9 4 10 
E)x-2y47-0 
17. 2x13y—4-0 vex-2y416-0 doğrularının ke- 
sim noktasından geçen ve x — eksenine paralel 
12. 2x-y42-0ve6x-3y412-0 doğrularına eşit olan doğrunun denklemi hangisidir? 
uzaklıktaki noktaların geometrik yerinin denkle- 16 8 
mi hangisidir? A)ys 3 B)ys 7 C)y--2 
A) 4x—-2y45-0 B) 4x—2y46-0 D) yz -1 E)y-0 
C)6x—3y44-0 D) 12x—6y4 11-0 
E)12x46y45-0 
18. Denklemleri 2x * 3y—8-0 ve7x42y4 16-0 
olan doğruların kesim noktasından ve koordinat 
başlangıcından geçen doğrunun denklemi aşağı- 
dakilerden hangisidir? 
A) 11X *#8y-0 B) 8X * 11y-0 
— 2 i C)x—-6y-0 D) 6x—-y-0 
13. 2x —7xy43y'-0 doğruları arasındaki dar açı- ” ” 
nın ölçüsü kaç derecedir? Şok kbye 
A) 15 B) 30 Cc) 45 D) 60 E) 75 
di 19. (1 * 2m)x $ (2 — my — (7 4 9m) - O doğruları sabit 
bir A noktasından geçerler. 
Bu noktanın B(2, -3) noktasına olan uzaklığı |ABI 
kaç birimdir? 
14. y-y/3x11vex4y-4-0 A)3 B)4 C)5 D)YI3 E)yT5 
doğruları arasındaki dar açının ölçüsü kaç dere- 
cedir? 
A) 75 B) 60 Cc) 45 D) 30 E) 15 
20. 8x —6y * 11 O doğrusuna 2 br uzaklıktaki nok- 
taların geometrik yerinin denklemi aşağıdakiler- 
den hangisidir? 
A) 8x—-6y—9-—0 B)8x—-6y—31-0 
8y—6x—31-0 8y—6x* 11-0 
15. Köşelerinin koordinatları A(5, —3), B(-2, 3) ve C) 4x—-6y49-0 D) 8x—6y 4 11-0 
C(1, —1) olan ABC üçgeninin h, yüksekliğinin 6x-4y—-9-0 8x—6y- 11-0 
uzunluğu kaç br dir? 
A)1 B)2 c)3 D) 4 E)5 E)8x—6y—9-0 
8x—6y431-0 
1.B 2.D 3.C 4.B S.A GA 7.D 8.B 9.c 0.C ME 12C 13C 14.A 
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15.B 16.A 17.A 18.A 19.C 20.E 














Geowerri 


Doğrunun Analitiği - IV 





P(m ,1) noktasının, A(0,4) ve B(2, —4) noktalarından 
eşit uzaklıkta bulunması için m kaç olmalıdır? 


A)2 B)3 C0)4 D) 5 E) 6 


A(4, 6), B(—2, 1), C(4, 3) noktalarını köşe kabul eden 
ABC üçgeninde; (BCJ kenarına ait kenarortayın 
uzunluğu kaç birimdir? 


A)1 B2 03 D)4 E)5 


Düzlemde k > 0 olmak üzere, A(5, 3k) ve B(2k, 4) 
noktaları veriliyor. 


(ABJ doğru parçasının orta noktası x ve y eksen- 
lerinden eşit uzaklıkta olduğuna göre k kaçtır? 


A)1 B)2 c)3 D) 4 E)5 


Bir ABCD paralelkenarında A(1, 0), B(0, 3) dır. ABC 
üçgeninin ağırlık merkezi G(2, 3) olduğuna göre; D 
köşesinin koordinatları aşağıdakilerden hangisi- 
dir? 


A) (5,2) B) (5,3) C) (6, 1) 


D) (6, 2) E) (6,3) 


Bir ABC üçgeninde (AB) nın orta noktası D(1, 3), (AC) 
nın orta noktası Eğ 1 , 2), 1BCJ nın orta noktası F(3, 6) 
olduğuna göre, ABC üçgeninin alanı kaç birim ka- 
redir? 


A)4 B)6 c)8 D)9 E) 10 


A(3a, a) noktası x * 2y — 10 doğrusu üzerindedir. 


4x—5y-c doğrusunun A noktasından geçmesi 
için c kaç olmalıdır? 


A)11 o B)12 C)13 Di4 E)15 








10. 


11. 


X —xy— 12y -0 
denklemini sağlayan (x, y) noktası iki doğru üzerin- 
dedir. 


Bu iki doğrunun eğimleri çarpımı kaçtır? 


a- S B- 0) İD) e 
2 3 


a,k,m, ER olmak üzere, 

x-ay—k-0 

—3x * (a4 1)y-m-0 

doğrularının birbirine dik olması için a nın alaca- 
ğı değerler toplamı kaçtır? 


A)-2 B-1 G1 D)2 E)3 


axsbys3-0 doğrusu (-1, O) noktasından geçtiği- 
ne ve y - 2x — 5 doğrusuna paralel olduğuna göre; 


a—b kaça eşittir? 


A)45 B)4 ©25 D2 E)1 


y-—x—3-0 

y-—- 38x420 

doğrularının arasındaki dar açının ölçüsü kaç de- 
recedir? 


A) 60 B) 45 C)30 D)15 E)5 


a€k, 


a değiştikçe A(1 sa, a— 2) noktasının yeri değişmek- 
tedir. 


A noktasının geometrik yerinin denklemi aşağı- 
dakilerden hangisidir? 


A)y—x-3 B)y-x-2 
D)y—-3x41 


C)yz2x41 
E)y>xİ—2x—1 











Geometri Doğrunun Analitiği - IV Test 4 


12. (m 42)x4 4y-2-0 17. y- 2x4 10 doğrusunun 


3x * (m—2)y43-0 A(2, 5) noktasına en yakın noktası B olduğuna gö- 


» 
doğruları çakışık olduğuna göre, m kaçtır? Tela Dele 


AŞ e Ci bin A)5V5 Bey5 oy pi yi 
13. x—y4 1-0 18. m bir parametre olmak üzere, 

2X4y—4-0 (m 4 1)x #myş#2m—1-0 demetiile 

ax—-2y* 1-0 D,.3X—4y45-0 

doğrularının bir noktadan geçmesi için a nın de- Dz: 3x — 4y — 3 - O paralel doğruları vetiliyor. 

ğeri ne olmalıdır? Demetin kesim noktasının D, e uzaklığının D, ve 

A) —1 B-2 C)1 D)3 E)4 D, arasındaki uzaklığa oranı kaçtır? 


5 5 7 
A)2 B— G— 03 E— 
) 5 ) ar 


14. A(3, 8) noktasından geçen ve y — 2x—5 -0 doğ- 
rusu ile 459 lik açı yapan doğrulardan birinin 


denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 19.-2x43y18-0 


A)y-—x-5 oOB)y--2x45 C)3y-x>21 oyma) 
doğruları eşit uzaklıkta bulunan noktaların ge- 
D)yzx-5 E)y—-2x-5 ometrik yerinin denklemi nedir? 
A)-2x43y—3-0 B)2xX43y13-0 
C0)4x—6y4-3-0 D)—4x46y43-0 


15. P(2, 1) noktasından geçen doğrular içinde eksen- E) 4x 46y43-0 


ler arasında kalan parçasının orta noktası P nok- 
tası olan doğru aşağıdakilerden hangisidir? 


A)x-y—1-0 B)2x—y—3-0 

> ee 5 öğ 20. 5x4 7y418-0 

beee kp 7X4 5y4 12-0 

E)2x4y—5-0 doğrularının oluşturduğu açıortay doğrularından 
birinin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 
A)3x4-3y-5-0 B)3x4*3y414-0 
C0)2x4*2y4 10-0 D)3x43y45-0 
16. A2, 5) noktasının ) y ) y 
E)xX*y42-0 


3x—-4y—1-0 doğrusuna olan uzaklığı kaç birim- 
dir? 


A)5 B)4 c)3 D)2 E)1 









1D 2.E g.A 4.E 5.C 6.D ZE 8.B 
15.C 16.C N.E 18.B 19.D 20.D 
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Grafikteki doğruların 


kesişim noktası A' dır. 


A'nın ordinatı kaçtır? 
B) 7 Cc) : D) z E) iz 

2 3 2 Ji 
y Grafikteki A ve B noktaları 
yz > x doğrusu 


üzerindedir. 





ye 4x lABI - 10 br ve Anın apsisi 
z 3 ise 
B” nin koordinatlarının toplamı kaçtır? 


A)18 B)19 C)20 D21 E)23 


AOB üçgeninde, 


A(2,3), B(4,0) dır. 


G, üçgenin ağırlık merkezi 

olduğuna göre, d doğru- 
x sunun denklemi aşağıda- 

kilerden hangisidir? 





A)yzx B)3y—x-0 C)x-2y-0 


D) 2x-3y-0 E)4x4*4y-0 
Şekildeki dik koordinat 
sisteminde; 

A(4,0) C(0,8), 

lABI — IBCI 

yz x doğrusu üzerindeki 





B noktasının apsisi kaçtır? 
A)3 B) 4 ©) 5 





Doğrunun Analitiği - V 





Yy Şekildeki koordinat 
sisteminde, 
20.2) m(A) > 909, 
> C(2,0), D(0,2), 
A(a,4) ise 


B noktasının apsisi kaçtır? 
B)—-6 


A)-2 C)-7 D)-8 E)-9 


ABC dik üçgeninin 


C köşesi OX ekseni 
üzerindedir. 


A(2,5), B(- 4, - 1) ise 





C'nin koordinatları nedir? 


A) (5,0) B(6,0) C)(7,1) D)(7,0) E) (6.6) 


OABC paralelkenarının 

© B köşesi 

2y — x oğrusu üzerindedir. 
C(1,3) ise 





IACI uzunluğu kaç birimdir? 


A)3 B)35 C)4 D)4,5 E)5 


ABCD bir karedir. 
A(4,0), D(0,3) ise 


C noktasının koordinat- 
ları aşağıdakilerden han- 
« 9gisidir? 





A) (3,3) 


B) (3,4) G)(3,7) D)(45) E) (5.5) 








Geometri 


Doğrunun Analltiği - V 


Test 5 





y ABCD dikdörtgenin 


A ve D köşesi eksenle- 
rin üzerindedir. 


A(0, 4) C( — 10, 4) ise 






(10,4) 


B nokasının koordinatları nedir? 


A) 1,9) B) (-3,7) 
D) (3,8) 


C)(-2,7) 
E) (-2,8) 


10. Şekilde, kenar uzunluğu 

y 2 birim olan dört tane 

eş kare çizilmiştir. A ve 

B noktalarından geçen 

d doğrusunun denkle- 

x mi aşağıdakilerden 
hangisidir? 


A)x—4y44-0 B)x—-4y41-0 
D)4Xx4*y—3-0 

E)x-4y—1-0 

Şekildeki ABCD karesinin 


A ve B köşeleri y — 3x 
doğrusu üzerindedir. 


C) 3x 4 4y—2-0 


A(1,3) ise D noktasının 
ordinatı 





aşağıdakilerden hangisidir? 


m» gi 


13 14 
A)4 B) — Cc) — 
3 3 3 3 


12. A(-2, 3), B(4, 1) ise JABJ doğru parçasının orta 
dikmesinin eksenlerle oluşturduğu üçgenin alanı 
kaç br” dir? 


49 
D) — 
3 
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Şekilde Ye riçiieie 


.. AADE 
göre in. Vİ oranı 
A(ABC) 





aşağıdakilerden hangisidir? 
A)3 B)5 C)7 D)8 E)9 


14. Şekildeki A, B, C 
noktaları doğrusal 
A(2,5), B(10,13) ve 
(BOJLODI dir. 
A(BCD) - 13 br” 


« olduğuna göre, 





C noktasının koordinatları toplamı kaçtır? 


A) 13 B) 15 C) 16 D) 17 E) 19 
15. Analitik düzlemde taralı 
X ABOC  dikdörtgeninin 


alanı 4 birim karedir. 
A noktası, denklemi 


4x*y48-0olandoğru 
üzerinde ise, 





4X4y4820 


B noktasının apsisi kaçtır? 
A)- 1 


B)-2 C)-3 D)-4 E)-5 
Şekildeki AB doğrusunun 
denklemi 3x * 2y 46-0, 

Xx 
BC doğrusunun denklemi 


xz6ise 


ABCO dörtgeninin alanı kaç birim karedir? 
A) 45 B) 36 Cc)30 D) 24 E) 12 





Gzonwerri 





WmeERiçin (m—2) xs my—6 0 doğrularının geç- 
tiği sabit nokta (a, b) olduğuna göre, a tb toplamı 


kaçtır? 
A) 0 B)2 c)3 


D)3 E) 6 


8x-y1ı2-0veax—y— 5-0 doğruları arasındaki 
açı 459 olduğuna göre, a'nın alabileceği değerlerin 
toplamı kaçtır? 


5 3 


3 5 
A-< B-> 00 DE Ez 


yzyV3.x—-4 

y--—x*2 

doğruları arasındaki dar açı kaç derecedir? 
A) 15 B) 30 C) 45 D) 60 E) 75 
4X-y4*1-0 


2x -(m—1).y43 0 doğruları birbirine dik isem 
reel sayısı kaçtır? 


A)5 B6  C)7 D)8 E)9 


xz3t42 


y st — 1 parametrik denklemleriyle verilen doğruya 
dik olan ve A(— 2, 4) noktasından geçen doğrunun 
denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


A)2y16x-10 B)yz3x-—2 
C0)3y1x-2-0 D)8y—-x-10 
E)y*tı3x42-0 


X*y—4-0ve8x-y4:5-0 doğrularının oluştur- 
duğu açının açıortayı olan doğrulardan birinin 
denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


C0)y—-9-0 
E)2y19-0 


A)x11-0 B)3x4*y—6-0 


D)2Xx41-0 





10. 


11. 


Doğrunun Analitiği - VI 


Xx—2y43-0ve4y-2x41 10-0 doğrularına eşit 
uzaklıkta bulunan noktaların geometrik yerinin 
denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


A) x—2y42-0 B)x—2y-1 
C)x-2y-2 D) x—2y—3-0 
E)x—2y-4 


A(3, 3) ve B(- 1, 5) noktalarından eşit uzaklıkta 
bulunan noktaların geometrik yeri nedir? 
A)x4*2y-9-0 B)y-2x—3 


C)y-2x42 D)yz>2x47 


E)yx 


A(3, 1) noktasından geçen ve koordinat eksenle- 
rinden eşit parçalar ayıran doğrunun denklemi 
aşağıdakilerden hangisidir? 


A)2x43y44-0 B) xx*y—4-0 
C)x-y-4-0 D)2x42y44-0 
E) X*y-2-0 


A(a*3,2a—-7) B(3a*5, 4a— 11) noktalarını bir- 
leştiren doğru parçasının orta noktasının ge- 
ometrik yer denklemi aşağıdakilerden hangisi- 
dir? 


A)3x-2y4 30-0 B) 3x— 2y—-30-0 


C)2x-3y4130-0 D) 2Xx-3y—30-0 


E)3X—2y430-0 


A(2, —3) noktasının 4x 4 Sy - c- 0 doğrusuna uzak- 
lığı 2 birim olduğuna göre, c' nin alabileceği de- 
ğerlerin toplamı kaçtır? 


A)1 B) 2 c)3 D) 4 E)5 


şim a anak ml lake esi mmm! <Eİ 








Geometri Doğrunun Analitiği - VI Test 6 





12. y Şekildeki ABCD dörtgeni 
C paralelkenardır. OABC dikdörtgeninin 
B köşesi DE doğrusu 
a Me 4) oldu- üzerinde olup 
' IBCI — 21ABI dir. 
A İö ğer 





paralelkenarın çevresi kaç birimdir? ABCO dikdörtgeninin alanı kaç birim karedir? 





A) 32 B)28 o(C)26 D) 25 E) 24 A)24 B)20 o(C)18 D) 16 E) 12 
y 
13. ABCD dikdörtgen, ABCD dörtgeni kare 
(ABJ / Ox, ve C köşesi (0,6); (8,0) 
yâ noktalarından geçen d 
«  IBCI/Oy doğrusu üzerindedir. Ka- 
renin alanı 4 birim kare ol- 
duğuna göre; 
A noktasının apsisi 4 ise ordinatı kaçtır? D'nin apsisi kaçtır? 
3 5 a2 pi os mp8 pa 
A) 1 B) > c)2 0) > E)3 3 3 3 


Şekildeki verilere göre 


taralı bölgenin alanı kaç 
br dir? 


Şekildeki doğrunun 


denklemi x*y — 4-0 
ise, 





dörtgenin çevresi kaç birimdir? ” 
A6 B8 10 D12 E)16 de Eee pm e Mz 


15. OABC bir dik yamuk, Şekilde ABCD yamuğunun 
JABI > 18 birim, alanı 4 birim kare ise m 
ICBI — 4 birim, kaçtır? 
IOAİ — 16 birim olduğuna 
x göre 





B noktasının koordinatları aşağıdakilerden han- 
gisidir? 


A) (4,4) B) (4,5) C) (4,8) 
D) (4,9) E) (4,12) 





LA 2.B 3.E 4E S.E 6.D 





15.B 16.C 17.A 18.C 19.E 
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Geoweri 


Doğrunun Analitiği - Vİ 











1. Şekilde Şekilde verilenlere 
A(0,9), B (6,0) göre taralı alan kaç birim 
© TACI <ICDI <IDBİ dir. karedir? 
Xx 
A) 10 B)8 C)6 D)5 E)4 
OC nin eğimi m,, OD nin eğimi mz olduğuna göre 
m, — m, kaçtır? 
2 4 9 6. d Şekilde verilenlere 
— D-— p— ; 
9 9 4 < göre ABOC karesinin 
alanı kaç birim karedir? 
2. Şekildeki 
yzax#s1 
Xty—5-0 
doğruları arasındaki açı 609 
> pe 36 64 128 144 169 
olduğuna göre; A) 3 B) 4$ ) 25 D) 45 E) 46 
a aşağıdakilerden hangisine eşittir? 7. Şekilde ABCD 
Ast eyi obez Epey dikdörtgendir. 
A(0, 4) B (2, 0) ise 
3. Koordinat düzleminde 
çizilen d, ve d doğruları K 
noktasında birbirine diktir. 
C noktasının koordinatları aşağıdakilerden han- 
gisidir? 
d, doğrusunun denklemi aşağıdakilerden hangi- N A 
eldir? A) (6,—4) B)(-4,-6) C)(8,4) 
A) 4x—3y—6-0 B) 2x—3y46-0 D) (4,8) E) (6,8) 
C)4x—-3y-—-2-0 D)3x—4y42-0 
E)3x44y-2-0 8. Şekildeki dik 
koordinat düzleminde 
4, Şekilde verilen bilgilere e 
F8, 4) 


göre taralı üçgenin alanı 
kaç br” dir? y - mx doğrusu verili- 


yor. 





D'nin koordinatları aşağıdakilerden hangisidir? 
A)(1,1) B)(2,3) C)(2,2) D)(2,1) E) (3,3) 
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Geometri Doğrunun Analitiği - Vi Test 7 





Dik koordinat sisteminde Yandaki grafikte belirtilen 


Aş, Az, Ag, Aş, As, noktala- 
rından hangisi, 


çizilen ABCD karesinin A ve 
B köşelerinin koordinatları 
A(0, 4), B(3, O) dir. 





XxXsys-—X 
ysO 
C noktasının koordinatları aşağıdakilerden han- koşullarının tümünü birlikte sağlar? 


gisidir? 


A) (3,8) B)(8,3) C)(7,3) D)(47) E)(7,4) A) Pala ekiş DJ Aş 6 


Şekildeki dik koordinat 


sisteminde OABC paralel- | İĞ. A(-3,2) noktasının Oy eksenine göre simetriği B, 
kenar B noktasının y — x - O doğrusuna göre simetriği C, 
IDCİ — ICAJ C noktasının Ox eksenine göre simetriği D ise 


IADI uzunluğu kaç birimdir? 
A)5 B)5Vy2 C)SV38 D)6 E) 6v2 





(OCJLIDAJ ise 


B noktasının koordinatları toplamı kaçtır? 


5 7 
A) m B)3 C) > D) 4 E)5 
15. A(2, 3) noktasının y - —x doğruşuna göre simetriği B, 
B'nin orijine göre simetriği C, 


ys0 
MM... ys3 tl eşitsizliğini sağlayan taralı bölge C'nin (1,3) noktasına göre simetriği D, 
2x4y22 D'nin y -— 1 doğrusuna göre simetriği nedir? 


A) (1,—-2) B) (1,2) C) (1, -2) 
D)(-1,-6) E) (1, -6) 


aşağıdakilerden hangisidir? 





ww 


16. A(—1, 2) noktasının B( 1, —1) noktasına göre simet- 
riği olan nokta, 2x * y 4 k - O doğrusu üzerinde oldu- 
ğuna göre k kaçtır? 


A)-2 B)-1 O1 D)2 E)6 


17. 2x—3y4 6 - O doğrusunun A (-1, 2) noktasına göre 
simetriğin denklemi ax bysc-Oiseasbtctop- 
lamı aşağıdakilerden hangisidir? 


12. y—x-3 
A)9 B) 7 C)5 D)3 E)0 
Xt*yz5 
yz 
doğruları arasında kalan bölgenin alanı kaç birim 18. y - 2x — 7 doğrusunun A( 5, 3) noktasına en yakın 
karedir? noktasının apsisi kaçtır? 
A)15 B)18 ©)20 D)24 E)25 A)9 B)3 C)4 D) 5 E)6 





1E 2.E 3.A 4.B 5.E 6.D 7.A 


15.D 16.A 17.A 18.B 





284 





Geoweri 


Doğrunun Analitiği - Vill 








1. m-27“* 4. x-ys2 
ng” xX*ys2 
m.nzt1dir. x-0 


Buna göre x ile y arasındaki bağıntının grafiği 
aşağıdakilerden hangisidir? 


A) B) Cc) 


eşitsizliklerini sağlayan (x,y) noktalarının oluş- 
turduğu bölgenin alanı kaç birim karedir? 



















y y y A)2 B)3 Cc)4 D)6 E)8 
y 
5. Şekildeki dı ve da 
doğruları A noktasında 
kesişmektedir. 
y 
3 
A noktasının ordinatı kaçtır? 
1 
Xx 1 5 6 
A) > B) 1 Cc) 2 D)2 E) >» 
2. x-ys1 
X*y>0 6. Ya 
xz0 Zek Ni 
eşitsizlik sistemi aşağıdaki grafiklerden hangisi doğruları veriliyor. 
ile gösterilir? 
A B 
y yz 2x3 
â 2 

OAB üçgeninin alanı kaç br" dir? 

Ağ B2 O$ 03 B$ 

7. x*yz8 

doğrusu eksenleri D ve C 
de kesmektedir. 
IOA!| — 6 birim 
(ABJ1 Ox ise 
A 
y A(AOB ) kaç birim karedir? 
3. Şekildeki taralı bölgeyi A)S B)6 Cc) 7 D)8 E)9 

aşağıdaki eşitsizliklerden 

hangisi ifade eder? 

8. Şekildeki analitik 
düzlemde OCBA bir kare- 
dir. 

A)x1y23 B) x—y>3 C)y—xs3 
x*2yz2 x*2ys2 x*2yz2 
yzO 
D) y-—x>3 E)x-—-ys3 IAOl * I1ODI toplamı kaç birimdir? 
x*2ys2 x*2y>2 7 1 3 1 3 
yzo yz3 Miri BiZ A D)5 E) 
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Geometri Doğrunun Analitiği - VIll Test 8 


9. y Şekildeki OABC 
eşkenar dörtgendir. 
B(6,2) B(6, 2) olduğuna göre, 





AC doğrusunun denklemi aşağıdakilerden han- 
gisidir? 


A)yz-—3x410 B)yz3x49 C)y>2x47 
D)yz4x49 E)yz4x417 


10. 
z * z z 1 doğrusu 


eksenleri 


A ve B noktalarında ke- 
siyor. 

A, C, B noktaları doğru- 
sal olup, 


IBCI — 2 IACI olduğuna 
göre 





IOC! kaç birimdir? 
A) 4 B) 5 C)6 D)8 E)9 


11. (CDILJABJ 
(BCJL(CAJ 
IBDI — 9 br 
ADI - 4 br 


C (13, 0) olduğuna gö- 
re, 





D noktasının y eksenine olan uzaklığı kaç birim- 
dir? 


A)5 B) 6 C)7 D)7,55 E)8 


12. Şekildeki ABCD 


y 
D 
Cc dörtgeni karedir. 
AC2,0) 
— / 
B 


X D(0,5) 


B köşesinin apsisi kaçtır? 
A)1 B)2 Cc)3 D) 4 E)5 


14. 


15. 


16. 


17. 


18. 


y Şekilde 

i I(OA| - |ODI 
B(4.3) Af, 0) 
B(4, 3) 






ABCD dikdörtgeninin köşegenlerinin kesim nok- 
tası aşağıdakilerden hangisidir? 


A)(1.2) B)(1,1) C)(2,2) D)(2,1) E)(3,3) 


Şekilde ABCD karedir. 
A (0,6) ve karenin (BC) 


kenarı y — x - 2 doğru- 
su üzerindedir. 





D noktasının koordinatları toplamı kaçtır? 
A)6 B)8 c)9 D) 10 E) 11 


A (2a-—b, 2a * 5b) noktasının S(2, 1) noktasına gö- 
re simetriği B(4, 6) noktası olduğuna göre; a * b kaç- 
tır? 


A)2 B)-1 C©)0 D)1 E)3 


A (3, 5) noktasının, y - x doğrusuna göre simetriği B, 
y eksenine göre simetriği C olduğuna göre; ABC üç- 
geninin alanı kaç birimkaredir? 


A)2 B)4 C)6 D)8 E) 12 


A(—3, - 1) noktasının x — 2 doğrusuna göre simet- 
riği B noktasıdır. B noktası 2ax — 3y $* 11 - O doğ- 
rusu üzerinde olduğuna göre, a aşağıdakilerden 
hangisidir? 


A)-2 B-i C)0 D)1 E)2 


a,b Ee R olmak üzere y - ax — 5 doğrusunun (2,3) 
noktasına göre simetriği olan doğru y- 3x s*bdir. 


Buna göre 2a - b ifadesinin değeri kaçtır? 
A)4 B) 5 C)6 D)7 E)8 





1E 2.B 3.C 4.C 5.E 6.C 7.C 


15.B 16.C V.B 18.D 
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8.A 


g.A 10.B ü.c 12.C 13.C 14.D 





Geoweri 





1. A(2a:4 1, 2b) noktasının 
B(a, b — 2) noktasına göre simetriği 
C(a- 2,b* 1) ise(a tb) toplamı kaçtır? 
A-4 B)-3 C)0 0)3 E)4 


2. (m41,n—2) noktasının x - — 2 doğrusuna göre si- 
metriği (3, — 2) noktası olduğuna göre, m * n kaçtır? 


A)-2 B)-5 C)-8 D)-9 E)-10 


3. Afa, 1) noktasının x - 3 doğrusuna göre simetriği B, 
B noktasının x — y < O doğrusuna göre simetriği olan 
C noktası x * y - 5 doğrusunun üzerinde ise a kaç- 
tır? 


A) 1 b) >- c)?2 0) 4 E)6 


4. A(2,1) noktasınınx*-2ys3a—4-0 doğrusuna gö- 
re simetriği B(3,3) noktası ise a kaçtır? 
1 


Gİ 


e 


AL B) - D) 1 
2 3 4 6 


5. A2, 1) noktasının 5x— 12y 4 15 - O noktasına göre 
simetriği B noktası ise IABI kaç birimdir? 


5 3 1 
AZ B2 OZ DI Ez 


6. 4x— 2y43 -0 doğrusunun A(2, —1) noktasına göre 
simetriğinin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 
A)3x:2y- 12-0 B) 4x— 2y— 23-0 
C)3x—2y4 16-0 D) 4x4-2y1 12-0 


E)2x44y—-3-0 








Doğrunun Analitiği — IX 


7. y-2x—1 doğrusunun y-x—1 doğrusuna göre, si- 
metriği olan doğru aşağıdakilerden-hangisldir? 


A) x-2y—1-0 B)x—3y4-3-0 
C)2x— 3y4-3-0 D)x4-2y42-0 
E) x—2y—2-0 


8. Analitik düzlemde A(-2, 5), B(2, 1) ve C(0, m) nokta- 
ları alınıyor. ACI - IBCI toplamını en kısa yapan C 
noktası için IACI kaç br'dir? 


A) v2 By/3 —2v2 De E)3 


9. Arı, 16), 8(8,2) noktaları veriliyor. 


IPA| # IPBI toplamını en küçük yapacak şekilde Ox 
ekseni Üzerinde alınan P noktasının apsisi kaçtır? 


A)3 B)4 C)5 DE. E)7 


Şekilde; 

(ABJLOX, 

IAE| < İEFİ — IFCI, 
F(4, 0) ve E(0,2) ise 


â 
A(ABC) kaç birim karedir? 







A) 24 B) 28 C)30 D) 32 E) 34 
11. Şekilde OB açıortay doğrusu ve 
4 ABCD bir karedir. 
D C 
Buna göre, 


I(OBI - 4y2 birim ise karenin 


C köşesinin koordinatları 
Xx 


aşağıdakilerden hangisidir? 
A(4,4) B)(4,8) C)(8,4) D)(2,2) E)(2,4) 








Geometri 


Doğrunun Analitiği — IX 


Test 9 





12. Köşelerinin koordinatları A(2, 1), B) (<1, 3), C(5, 2) 
olan ABC üçgeninin ağırlık merkezinin AC doğrusu- 
na olan uzaklığı kaç birimdir? 


v10 v3 


A) — B) — eli 
5 5 


GE 
130 


E) VT0 


13. 
D E 


DW7/ 


UN 


A(4,-6) B(6,6) 


C(2,-4) ABCD paralalkenardır. 


IDEİ < |ECİ ise 


K noktasının apsisi kaçtır? 
A)-3 B)-2 G)-1 D)2 E)4 


14. Karşılıklı iki kenarı 


2x-3y-6-0 


2X-3y47- ol paralel doğruları üzerinde bulunan 


dikdörtgenin köşegeni 4/65 birim ise alanı kaç birim 
karedir? 


A) 13 


B) 18 


C) 26 D) 28 E)35 


15. 





ya-xık 


Şekildey——x*sk,x-1,x-5vey-0 doğruları ile 
sınırlanan bölgenin alanı 16 birim kare ise k kaçtır? 


A)6 B7 C)8 D)9 E) 10 


LA 2.C 3.C 4E 5.B 6.B 7.E 


15.B 16.B 17.B 18.C 19.D 
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Şekilde 

(ABJLJDCJ 

A(5, 3), C(0, 3), 

D(4, 0) olduğuna göre, 


IABI uzunluğu kaç br'dir? 


A)2 B)3 c)4 D)4,2 oE)4,8 


ABCD dörtgeni kare 
ya2Du3 


2 
ve D köşesi y - EN Xx 


doğrusu üzerindedir. 


Orjinden ve C noktasın- 
dan geçen doğrunun 
denklemi 





aşağıdakilerden hangisidir? 


1 


A) : B) : Cc) 
z —X -—X z —X 
> 5 ” 5 > 3 


D) E) - 
—- — X — —X 
y 5 y i 


Şekilde 


C(9, 0), D(0,6) noktaları 
verilmiştir. 


(ABCD) dikdörtgen ise 





B noktasının apsisi kaçtır? 
A)3 B) 4 C)5 D) 6 E)7 


ABCD kare ve BEC 


eşkenar üçgendir. AE 
doğrusunun denklemi 





aşağıdakilerden hangisidir? 


A)yz 28-—1)x B)y-(3—V3)x 
O)y(3—1)x D) y — (2—V/3)x 
E)y (V6—y2)x 





Geoweri 


Doğrunun Analitiği — X 





1. 


Y 
Yandaki şekilde analitik 
ı i düzlem, eksenleri içine al- 
mayan dört bölgeye ayrıl- 
mıştır. 
o Xx 


K(m — 4, 2m # 2) noktası İl. 
bölgede olduğuna göre , 


m yerine yazılabilecek tamsayıların toplamı kaç- 
tır? 


A)5 B) 6 C)7 D)8 E)9 


x bir tamsayı olmak üzere T(x * 3, x — 2) noktası 
koordinat düzleminin dördüncü bölgesindedir. 


x'in alacağı değerlere göre, oluşan T noktalarının ap- 
sis ve ordinatları toplamı kaçtır? 


A)-10 B)-6 C)0 D) 6 E) 10 


A(2, 1) B(p, - 3) C(5, k — 4) noktaları veriliyor. 


IBCİ 
B € (AC)J olmak üzere, a z 2 olduğuna göre, 


p #k toplamı kaçtır? 


A)-4 B)-2 C)0 D)2 E)4 


ABC üçgeninde 


A (ADJ açıortay, 
e (ABI 5 


Tacı a 


B( 8, 9), (16,1) oldu- 


B(-B,9) D C(16,1) o ğuna göre, 


D noktasının koordinatları nedir? 


A)(5,3) B)(6,5) C)(6,4) D)(7,4) E)(7,5) 


* YJ 


— 
B * 15 


ile verilen doğrunun ox ve oy eksenlerini kestiği nok- 
taların oluşturduğu doğru parçasının orta noktasının 
orjine olan uzaklığı kaç br' dir? 


17 19 
A)4 B) 5 Ö— 
i Kr ar 








Ee 
4 m 3 
X* Y > ei e a 
EMEN 1 doğruları m'nin hangi değeri için 


y - ekseni üzerinde kesişirler? 


A)-5 B—-4 ©)-3 D)-2 E)-1 


(X*3)(y-— 1Y)zx.y bağıntısının grafiği aşağıda- 
kilerden hangisidir? 





y-x 
yz—2x-6 


yz0 doğruları arasında kalan kapalı bölgenin 
alanı kaç birimkaredir? 
7 9 


A—  B— 
) 5 


C)4 
3 ) 


D)3 E)2 


A(1, 2) noktasından geçen ve 3x — y— 1-0 doğ- 
rusuna paralel olan doğrunun denklemi aşağıda- 


kilerden hangisidir? 
A)yz3x12 B)y-2x—1 C)y-2X41 


D)y—-3x—1 E)ys3x41 








Geometri 


10. Şekilde ; 
l10) A(6, O), C(0, 16) ve 
3. IBCI 2, IACI ise 


A(6,0) 


0B' nin denklemi nedir? 


11. 4x—3y—5-0 
3x # 2y * 1 - O doğrularının kesim noktası hangi 


bölgededir? 
A) |. bölgede B) II. bölgede 
C) IlI. bölgede D) IV. bölgede 


E) y ekseni üzerinde 


12. Grafikte 
tana—3ise 


A noktası aşağıdakilerden hangisidir? 
A) (1,3) B) (4, 12) C) (6, 9) 
E) (3,3) 


D) (3, 9) 


13. 


(OA doğrusunun 


denklemi 3y — 4x -0' 
dır. 


m(AOC) z m(COB) 





(OC doğrusunun denklemi nedir? 


A)2y-3X B)2y—Xx C) yox 


D)yz3x E)3y—Xx 





1.B 2.C 3A 4.D 5.C 6.C 7.A 


15.B 16.C 17.C 18.E 
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Doğrunun Analitiği — X 


Test 10 


Şekilde verilenlere göre 
(a sb)'nin eşiti kaçtır? 





A) 4 B) 6 


; 


G10 D)12 E)15 


15. Köşeleri A(3, 4), B(—1, -2) ve C(4, -3) noktaları olan 
ABC üçgeninin (BC) kenarına ait yüksekliğinin denk- 
lemi aşağıdakilerden hangisidir? 


A)yı5x:4-0 B)y—5x 4 11-0 
C)y— 4x434-0 D)y- 4x43-0 
E)y—- 3x44-0 


16. Şekilde dıl dp ise 


verilenlere göre d, doğ- 
rusunun Oy eksenini 
kestiği A noktasının 


ordinatı kaçtır? 





A)2 3) > Cc)3 D)4 E) 6 


17. Cab) y Şekildeki dik koordinat 

sisteminde; 

(ABI L(BCI, 

B(0,3) A(—2, 0), B(0,3), 

Cia, b) ve 
Biel IBCI  3IABI ise 
(a * b) kaçtır? 
A)-2 B)-1 00 D)2 E)3 


18. E(x.y), A(3, —1) ve B(1,2) noktaları veriliyor. 


IAE| — İEBİ olacak şekilde E(x,y) noktalarının 
geometrik yer denklemi nedir? 


A)-x*yt5-0 B)x-yı6-0 
C)3x4y—6-0 D)3x—-2y48-0 
E) 4x—6y—5-0 


8.D 9.D 





Geoweri 





1. BE doğrusunun 5. 
denklemi 
x*yz2dir. 


OABC dikdörtgeninin 
çevresi 8 birim 


olduğuna göre; 





ICEİ kaç birimdir? 


A)6 B) 5 Cc)4 D)3 E)2 
Verilenlere göre 


ABC üçgeninin alanı 
kaç br” dir? 


Şekilde 

lABI — IACI 

B(-4, 0) D) (0, 2) 

A (k, k) olduğuna göre; 





ABC üçgeninin alanı kaç br” dir? 


A) 16 B) 20 Cc) 24 D) 28 E)32 


Şekildeki IDCI — 21CBi 
A2, 0), B(6,0) 9. 
D(0,15) olduğuna göre 





A) 15 





Doğrunun Analitiği — XI 





y OABC eşkenar 
B(9,3) 





dörtgeninde 
B(9, 3) olduğuna göre 


A(OABC) kaç br? dir? 


A)9 B) 12 C) 15 D) 18 E) 27 


Analitik düzlemde (m-1) x — 2my 4» 6 - 0 doğruları- 
nın kesiştiği noktanın x —- 3 doğrusuna göre simetriği 
(a, b) olduğuna göre; 


a. b çarpımı kaçtır? 


A)6 B3 CO: D)-3 E)-6 


y 


Koordinat sisteminde 
(ABHJBC) 


A(9, 0) C(16, 0) oldu- 
X ğunagöre; 





B noktasının ordinatı kaçtır? 


A)9 B)10 C)12 D)15  E)16 


m—i 
P(2m — 1, Miz ye ) noktalarından geçen 


doğrunun denklemi hangisidir? 
A)x44y41-0 B)x—4y11-0 
C0)4x4y-1-0 D) x— 4y—1-0 


E)x4y44-0 


Yandaki şekilde 
A ve B noktaları 


CD doğrusuna göre si- 
metriktir. 


Verilenlere göre ; 





IADI kaç br dir? 
A)$ B)7 








Geometri 


Doğrunun Analitiği — XI 


Test 11 





10. 5x—-5y41-0vex—7y42-0 doğruların açıor- 
taylarından birinin denklemi hangisidir? 


A)2x45y41-0 B)x—2y41-0 
C)2x-4y41-0 D)3Xx42y—4-0 
E)2Xx44y11-0 
11. Şekildeki taralı 


alanın değeri 18 br? ol- 
duğuna göre; 





a kaçtır? 


A)2 B)3 C)4 D) 5 E)6 


Şekilde y ax sb 


YP doğrularından birinin 
grafiği verilmiştir. 


Buna göre; 


aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 


A)a<0 B)x*-2y-5 C0)2x4y-4 


a 
D) <0 Easb<o 


13. Şekilde O noktasının 
AB doğrusuna göre simetriği 
P(2,4) 







.P12.4) 


Buna göre, AB doğrusunun denklemi hangisidir? 





14. y 


xoy koordinat sisteminde 


(OCLUJABI, A ve B nokta- 
sının koordinatları 


A(0, 6) 
00) B(8,0) olduğuna göre; 





IOC! kaç br dir? 


A)2,4 B)3,6 C)48 D) 7,2 E) 9,6 

15. y - 1 — 3x doğrusunun (1,2) noktasına göre; 
simetriğinin y eksenini kestiği nokta hangisidir? 
A) (0,1) B) (0,2) C)(0,—1) 


D) (0, —2) E) (0,9) 


Şekilde 
P(2, 4) 
(OPJLJAB| 


IOAI uzunluğu kaçtır? 
A)3 B)4 C)5 D) 6 E)7 


17. Koordinat düzleminde K(4,5), B(- 1, 2) ve P(x.0) 
noktaları veriliyor. 


IPKİ # IPBI toplamının en küçük olması için Xx 
aşağıdakilerden hangisidir? 


A : B) 1 C ii D i E : 
) ri 5 e 


18. 2y43ax4a-0 


doğrusu ile eksenler arasında kalan bölgenin alanı 1 
2 m — 
br olduğuna göre; 


a kaçtır? 
A) 16 


B)12  C)8 D) 6 E)4 













A)x—2y-3 B)x*2y-5 C)2x4y-4 
D)x—-2y-—5 E)x42y-3 

1D 2.C 3.E 4.D 5.C 6.C 

15.E 16.C i7.E 18.B 
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7.C 






8.D 


Geoweri 





Alm — 3, m * 1) noktası analitik düzlemin |I. bölge- 
sindedir. Buna göre; 


m hangi aralıktadır? 


A)-2<m<0 B)-1<m<3 C)0<m<4 


D)1<m<2 E)3<m<6 


Köşeleri A( —3, 1), B(0, 7), C(a,b * 1) olmak üzere 
ABC üçgeninin ağırlık merkezi koordinat sisteminin 
IV. bölgesinde olduğuna göre, C noktası hangi böl- 
gededir? 


AYI B) Il ON DV E) Ox 


A(3, 4) noktasının y eksenine göre simetriği K, K 
noktasının x eksenine göre simetriği L dir. Buna gö- 
re, 


LA doğrusunun eğimi kaçtır? 


e 


3 3 4 2 
)— OZ D— B— 
Ig Iz İz İz 


B(0, 5), C(15,0) 
lACI — 4 IABİ 


olduğuna göre, 





IOAI kaç birimdir? 


A2. B)3y2 C)5 D) 12 E) 13 








Doğrunun Analitiği — Xıl 








ABCO eşkenar 
dörtgen, A(4,3), 
C(3,n) dir. 





B noktasının koordinatları hangisidir? 


A) (7,5) B) (6, 7) C) (7,6) 
D) (7,7) E) (6, 6) 
lABI — IACI ise 


anın b türünden değeri 


kaçtır? 





2X43y4115-Ove3xsay—b-0 doğruları y ekse- 
ni üzerinde dik kesiştiğine göre 


a.b çarpımı kaçtır? 
A) 20 B) 10 C)—- 10 D)-20 E)-24 


Xx*2y4720 
2Xt*y412-0 


Doğrularına eşit uzaklıkta bulunan noktaların belirtti- 
ği doğrulardan birinin denklemi aşağıdakilerden 
hangisidir? 


A)x4*4y13-0 B)x*ys5-0 
C)x—-yı38-0 D)x—-y45-0 
E)x4y—1-0 














Geometri 


Doğrunun Analitiği — Xl 


Test 12 





9. A(—-6,3),B(2, -1) olduğuna göre; 


(ABI nın orta dikme doğrusunun denklemi hangi- 
sidir? 


A)y>x*3 
D)y—3x41 


B)y-x-2 C)y-2x45 


E)y—2x-—1 


10. Şekilde 
YA A(0, 3) 
B(-—1, 0) 


4 (ABJLJAC| 
B 0 Cc göre; 


olduğuna 


C noktasının apsisi kaçtır? 
A)3 B) 4 C)6 D)8 E) 9 


11. A(S, 1), B(-3, 2), C(1, —1) noktaları ile verilen ABC 
üçgenin BC kenarına ait yüksekliğinin uzunluğu 
kaç birimdir? 


A)3 B)4 o)5 D) 6 E)7 


12. N 
Gİ şaBi 


1 il 
ge: TEGI — > olduğuna göre; 


x*ty toplamı kaçtır? 


A)-12 B)-6 ©)0 D) 6 E) 12 


13. x-2my4344m-0 
5 
doğrularının geçtiği sabit noktanın y — 13 Xx 


doğrusuna olan uzaklığı kaç birimdir? 
A)1 B) 2 c)3 D) 4 E)5 


14. Köşelerin koordinatları A(x, y), B(1, -2), C(8, -2) 
olan ABC üçgeninin ağırlık merkezi X ekseni üzerin- 
de olduğuna göre; 
bu üçgenin alanı kaç br? dir? 

A) 20 B) 21 C)30 


D) 35 E) 42 


15. x-3t-2 
yz2t*3 


parametrik denklemleri ile verilen doğrunun 
denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 
A)2Xx43y-—13-0 B) 2x—3y—13-0 
C)2x-3y413-0 D)3x—2y4 13-0 


E)3x42y-—13-0 


16. 3x * 4y « m - O doğrusunun A(-1, 3) noktasına olan 
uzaklığı 3 br olduğuna göre; 


m'nin pozitif değeri kaçtır? 
A)4 B)5 C)6 D)7 E)8 


17. A(2, 3) noktasının 3x 4 4y ş 12 - O doğrusuna göre 


simetriği B noktası olduğuna göre; 


IABI uzunluğu kaç br dir? 
A)4 B) 6 c)8 


D) 10 E) 12 





Groweri 





A(4,3) noktasının x eksenine göre simetriği B, B nok- 
tasının (0, 0) noktasına göre simetriği de C olduğuna 
göre, ABC üçgeninin çevresi kaç cm dir? 


A)24 B)25 C)J26 D27 E)28 


A(-4, 9) noktasının y - x doğrusuna göre simetriği B 
ise, B'nin başlangıç noktasına göre simetriği aşa- 
ğıdakilerden hangisidir? 


A) (4,9) B) (9, 4) 6) (-9,-4) 


D) <9, 4) E) (4,9) 


Köşeleri A(2, 6), B(1, —3), C(6, 3) olan ABC üçgeni- 
nin ağırlık merkezinin y — 1 doğrusuna göre simetri- 
ği aşağıdakilerden hangisidir? 


A) (2, 0) B) (3, 0) C)(-1,3) 
D) (3,—1) E) (-2,—3) 


A(—2, 4) noktasının x * y * 2 - O doğrusuna göre si- 
metriği B (a, b) olduğuna göre, (a * b) kaçtır? 


A)-8 B—-6 ©)-4 D-2 E£)1 


A(2, 1) noktasının 3x $* 4y — 5 - O doğrusuna göre si- 
metriği B dir. (ABI uzunluğu kaç birimdir? 
A)1 B)2 


Cc)3 0) > > 


2x— 3y * 6 - 0 doğrusunun A(5,8) noktasına göre si- 
metriği ax *by-4c- 0 olduğunagöre, (atbsc) 
toplamının pozitif değeri kaçtır? 


A)20 B)21 C22 D23 E)24 





Doğrunun Analitiği — XI 





kx — 4y — 12 - O doğrusunun y * x —- O doğrusuna 
göre simetriği 3x 4s 2y — 7 - O doğrusuna paralel 
olduğuna göre, “k” kaçtır? 


A(2, 0) noktasının 3x * 4y — 12 - O doğrusunun ek- 
senleri kestiği noktalara göre simetrikleri B ve C ol- 
duğuna göre, ABC üçgeninin alanı kaçtır? 


B) 12 C) 15 D) 18 E) 24 


A)9 


A(1, 3) ve B(5, 1) 
noktaları verilmiştir. 


Ox ekseni üzerindeki 
bir C(x, O) noktası için 


lACI # ICBI toplamı en 
küçük oluyorsa x kaç- 
tır? 





10. A-2,4),B(4, 6) ve C(1, a) noktaları veriliyor. 


lACI # ICBI toplamının en küçük olması için a kaç 
olmalıdır? 


A)1 B) 2 o0)3 D) 4 E)5 


11. Dikildiğinde 9 cm olan bir fidan her 36 günde 12 cm 


büyümektedir. Bu fidanın büyümesi ile ilgili boy 
(y) — zaman (8) bağıntısı nedir? 
A)y- 3t41 


t t 
B)y-—49 C)y-—ı9 
)y go” )Y g* 


t 
iye, E)yz9t4 12 








Geometri 


Doğrunun Analitiği -— XIll 


Test 13 





12. 2x—y4 4 -0 doğrusunun Afa, 3) noktasına göre si- 
metriği 2x — y — 10 — O olduğuna göre; a kaçtır? 


A)-38 B)-2 G)-1 D)2 E)3 


13. (2k43)x 4 (4—3k)y—8k— 6 - O doğruları hangi 
sabit noktada kesişirler? 


50 12 50 
D 50 12 E 50 12 
4717) ME 7) 


Koordinat sisteminde 
IOA1 — |ABI, 
(OAJLJACI 

B(0,4) 

C(5, 0) olduğuna göre; 





A noktasının koordinatları aşağıdakilerden han- 
gisi olabilir? 
A) (2, 2) 


D) (4, 2) 


B) (3, 2) C)(4, 1) 


E) (4,3) 


15. A(2, 0) ve B(0, 4) noktalarından eşit uzaklıktaki 
noktalardan y - 2x doğrusu üzerinde olanın ko- 


ordinatları toplamı kaçtır? 
A)3 B)4 C)5 


D) 6 E)7 
OABC kare 

D ve E orta noktalarıdır, 
dı:yzax 


d; : y bx olduğuna gö- 
re; 





E)4 


1A 2.D 3.B 4.B 5.B 
16.E 17.D 18.B 19.A 


15.A 
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17. A3, 12), B(6, 3) noktaları ile Ox ekseni üzerinde 
bir C noktası veriliyor. HACI — |BCII farkının en büyük 
değeri alması için, 


C noktasının apsisi kaç olmalıdır? 






A)4 B) 6 ©) 8 D) 9 E)12 
y 
18. ABLCB 
A.Y) C(7,4) A(0.yı) 
B(8, 2) 


C(7, 4) olduğuna göre; 


A noktasının ordinatı kaçtır? 
B)8 


A)9 C)7 D)6 E)5 


Şekildeki taralı bölge 
aşağıdaki eşitsizlikle- 
rin hangisi ile ifade 
edilir? 


B)x-y<2 
2X-y>1 
y>— 1 

D)x4y<-2 
2X-y<1 
y>-— 1 


(ABI LJBCJ 
A0, 3) 
B(4, O) 
IBCI — 2 1ABI 


Şekilde C noktasının koordinatları toplamı kaç- 
tır? 


A)7 B)8 





roweri 


Doğrunun Analitiği (Grafik) — | 











1. 10cm boyundaki bir ağaç fidanı dikildikten sonra ay- 3. Satış (milyon) 


da 10 cm uzamaktadır. 






Yandaki doğrusal grafik 


bir malın alış fiyatı ve satış 
fiyatı arasındaki bağıntıyı 


Bu fidanın boyunun zamana göre değişimi gös- göstermektedir. 


teren grafik aşağıdakilerden hangisidir? 


A) A Boy (cm) B) 4 Boy (cm) Alış (milyon) 


Buna göre 2.400.000 liraya satılan bir maldan kaç 
lira kâr elde edilir? 


A) 300.000 O B)450.000 oC) 600.000 
D) 750.000 E) 900.000 
4. y (metre) A Şekildeki grafik 


1 
boyları 5 vetm 


olan A ve B fidanlarının 
aylara göre boylarının 
uzamasını gösterdiğine 


SKM göre, 


fidanların 5. aydaki boylarının toplamı kaç m 
olur? 


A) 9 B)8 C)7 D) 6 E)4 





Para 
5. Şekildeki grafik bir 


tüccarın parasının yılla- 
8 ra göre değişimini gös- 
Yü termektedir. 


Bu tüccarın borçlarını ödedikten 24 yıl sonraki 
2. Grafik yanmakta olan parası kaç liradır? 
A ve B mumlarının, za- A) 10 B) 12 C) 14 D) 15 E) 16 
mana bağlı olarak boy- A 
larındaki değişimi belirt- 6. 
mektedir. 


A ve B bitkilerinin 


yıllara göre boylarının 
değişimi verilmiştir. 





Kaç saat sonra yavaş yanan mumun boyu, diğe- 


rinin iki katı olur? B dikildikten kaç yıl sonra bu bitkilerin boyları 
? 
AYAS B4 3 D2 Bi eşi olur; 


A)8 B) 10 Cc) 12 D) 14 E) 16 


Ha SRETONENZMMCL ER NE RM MER MENE NEZ RMA İNMEZ NELERE iğ <2 





Geometri 





Doğrunun Analltiği ( Grafik ) — | 


Test 1 





Yandaki grafik 


iki musluğun zamana 
bağlı bir havuza dol- 
durdukları su miktarını 
göstermektedir. Havuz 
boş iken önce B muslu- 
ğu açılıyor ve 5 dakika 
sonrada A musluğu 
açılıyor. 


20 Pr  AŞIŞIŞIŞIŞIŞ i 





o 20 Zaman 


(dk) 


15. dakikanın sonunda havuzda kaç It su vardır? 
B) 35 


A) 30 C) 40 D) 45 E) 60 


Şekilde A ve B bitkilerinin 


günlere göre boyları cm 
türünden gösterilmiştir. 





o 6 o x(gün) 


A'nın boyu B” nin boyunun > katı olduğunda B 


nin boyu kaç cm olur? 


A) 12 B) 14 C) 16 D) 18 E) 20 


Yandaki grafikte bir 
gazetenin ( yıllara 
göre ciro değişimi 
verilmiştir. 





Buna göre cironun en çok arttığı zaman aralığı 
aşağıdakilerden hangisidir? 
A)0s<xs3 B)3sXxs4 

D)5sxs6 


C)4sxXxs5 
E)6sxs9 





10. Boy Yandaki grafik bir 
çocuğun yıllara göre 
boy uzunluğunu göster- 
mektedir. 

Yıl 
Buna göre 1. yıl ile 4. yıl arasında çocuğun bo- 
yundakı yıllık ortalama artışı gösteren ifade aşa- 
ğıdakilerden hangisidir? 
p 2 yam mi pz2 e 
4 4 4 3 

11. Yandaki grafik 

yolculuk sırasında 2 de- 
ii mi fa mola veren bir aracın 
se aldığı yolun süreye göre 
lm. değişimini göstermek- 
ay tedir. 
200 mseses: 


12. 


13. 





123486 7 B Yolculuk 
süresi 
(saat) 


Buna göre, birinci molanın başlangıcı ile ikinci 
molanın bitimi arasındaki süre kaç saattir? 


B)45 C)4 D)35 E)3 


A)5 






A,B,C,D, E bölgelerinin 
alanı bir şirketin aylara 
göre kârını göstermekte- 
dir. 


Üçüncü ayın sonundaki kârı 63 milyar lira ise, 
beşinci ayın sonundaki kârı kaç milyar olur? 
A) 25 B) 50 C) 75 D)100 E)125 


Yandaki grafik bir 
öğrencinin 1 yıl boyun- 
ca matematik sınavla- 
rından aldığı notları 
göstermektedir. 


Not 







B Sınav 


Bu öğrencinin 6 sınavdan aldığı notların aritme- 
tik ortalaması kaçtır? 


A) 3,5 B) 4 042 D)4,5 





Geoweri 





1. 





Bir elektrik üretici her aboneden sayaç kirası olarak 
600 lira, abonenin harcadığı her kilowat saat için ise 
200 lira almaktadır. 


Buna göre harcanan elektrik miktarı ile ödenen 
ücret arasındaki bağıntı hangi gratikte gösterildi- 
ği gibidir? 





Yıltık faiz (Milyon TL) 


Yandaki grafik bir ban- 
kanın yıllık vadeli hesa- 
ba yıl sonunda ana pa- 
raya göre ödediği faiz 
miktarını göstermekte- 
dir. 





2 4 Anapar: 
(Milyon Tı 


Buna göre, ana parası 3 milyon TL olan bir Kişi yıl 
sonunda kaç milyon faiz alır? 


A) 12 B)13 C)1,4 D) 1,5 E) 1,6 





Doğrunun Analitiği (Grafik) — N 





Satış fiyatı 
(Milyon TL) 





Bir malın, maloluş fiyatı 
ile satış fiyatı arasındaki 
bağıntının grafiği veril- 
miştir. 





i Mal oluş. 
a fiyatı 
# (Milyon TL) 


Bu malın satışından 2 milyon TL kâr edildiğine 
göre satış fiyatı kaç milyon TL dir? 


B)18 C)20 D)30 E)40 


A) 16 





Şekilde iki fidanın aylara göre boylarının değişim gra- 
fiği verilmiştir. 

Kaç ay sonra |. fidanın boyu Il. fidanın boyuna 
eşit olur? 


A)2 B)3 Cc)4 D) 5 E)6 
Boy, Şekilde | ve il bitkilerinin 
Ti yıl ve boy grafiği görül- 
457 mektedir. 
1 
60“ 
bi Yıl 


Kaç yıl sonra bitkilerin boyları eşit olur? 


1 
A)14*- 3 Dİ vE o 
ya FE göt 
2 2 
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Geometri 





Doğrunun Analitiği ( Grafik ) — il 


Test 2 





Şekildeki grafikte 

A ve B bitkilerinin yıllara 
göre boy değişimi gös- 
terilmiştir. 





9 1 2. 3 xi) 


Bu değişime göre 15. yılda bitkilerin boyları ara- 
sındaki fark kaç birim olur? 























A) 11 B) 13 C) 15 D) 18 E) 19 
h (yükseklik) 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
0 1234567891011 Zaman(t) 


Yukarıdaki grafikte, su ile doldurulmakta olan, yatay 
kesit alanları eşit bir tanktaki su yüksekliğinin zama- 
na göre değişimi verilmiştir. Suyun en çok geldiği 
zaman aralığı aşağıdakilerden hangisidir? 


A)0sts2 B)2sts4 C)4sts5 


D)5sts8 E)8sts11 


Yıllık faiz (Milyon TL) 






0 1234 5 6 7 8 910 Ana para 
(miyon TL) 


Yukarıdaki grafik bir bankanın yıllık vadeli hesaba yıl 
sonunda ana paraya göre ödediği faiz miktarını gös- 
termektedir. 


Buna göre, anaparası 8 milyon TL olan bir kişi yıl 
sonunda kaç milyon TL faiz alır? 


A)3,75 B)3,80 C)3,85 D)3,90 E)395 








9. Şekildeki (ABJ çaplı 






Şubat 
1509 
SA 


609 W 
Nisan 


Bu satıcı Ocak ayında 9b 15 kâr ettiğine göre, dört 
aylık satış sonunda ortalama kârı yüzde kaçtır? 


ve O merkezli daire 
grafiği aylara göre bir 

g Satıcının kârını göster- 
mektedir. 








A)30 B) 35 C) 40 D) 45 E) 50 
Yol (km) 
10. 
1 2 3 4 5 6 Zaman 


(saat) 


Kaygan yolda hızını normal yola göre yarıya indiren 
bir aracın yol — zaman grafiği yandaki gibidir? 


Bu aracın 6 saatte aldığı yolun kaçta kaçı kay- 
gandır? 


D) 2 E) : 
3 4 


11. 





Yandaki grafik sabıt hızla hareket eden K ve L araç- 
larının yolda geçen süreye göre depolarında kalan 
benzin miktarını göstermektedir 


Hareketlerinden kaç saat sonra, bu araçların de- 
polarında kalan benzin miktarı eşit olur? 


A)2 B)3 C)4 D)5 E)6 








Groweri 





1. 


Grafik AveB 
bitkilerinin o boylarının 
günlere göre değişimini 
göstermektedir. 





Kaçıncı günde A'nın boyu, B” nin boyunun 3 ka- 
tı olur? 






A) 20 B) 24 C) 25 D)30 E) 36 
Miktar 

| NE AŞ AE 
2001 

150 

100f-- 

50f-- 

Ürün 





Zeytin Pamuk Mısır Tütün 
Yukarıda, Akhisar'da üretilen ürünlerin sütun 
grafiği verilmiştir. Bu ürünlerin miktarı dairesel 
grafikle gösterilirse tütün miktarını gösteren da- 
ire diliminin merkez açısı kaç derecedir? 


A)30 oO(B)6O C)8O D)120 E)150 


va) 


Grafikte bir fıçının dibin- 

deki bir musluk tarafın- 

dan boşaltılmasının za- 

mana bağlı değişimi ve- 
tisn) rilmiştir. 





(00) 120 


Kaç saniye sonra fıçıda 10 It sıvı kalır? 


A) 30 B) 60 Cc) 70 D) 80 E) 90 





Doğrunun Analitiği (Grafik) — 1ll 





Kırmızı ve Sarı boyalar- 
dan oluşan homojen bir 
karışımdaki kırmızı bo- 
ya miktarının karışım 
miktarına bağlı grafiği 
görülmektedir. 


Kırmızı boya 
miktar (gr 






Buna göre ; 


BO 0 


Karışım 

(ar) 
150 gramlık bir karışımda kullanılan sarı boya 
miktarı, kırmızı boya miktarından kaç gram fazla- 
dır? 


A) 50 


B) 60 Cc) 70 D) 80 E) 90 


Grafikte A ve B 


ağaçlarının yıllara göre 
boylarındaki Oouzama 
miktarı verilmiştir. 


Buna göre; 





A ve B ağaçlarının boyları dikildikten kaç yıl son- 
ra eşit olur? 


A)2 B)3 Cc)4 D) 5 E)6 


Verilen grafik bir depo- 
daki suyun yüksekliği- 
nin zamana göre deği- 
şimini göstermektedir. 





Başlangıçtan kaç saat sonra depodaki suyun 
yüksekliği 5 metre olur? 


A)5 B) 6 C)7 D)8 E) 10 


KM ESME EEE EDE MEZRA EEE SEMEN EEE LE RES İLAL  L A 





Geometri 





Doğrunun Analitiği ( Grafik ) — HI 


Test 3 





10. 


Grafik; şeker — su 


karışımından oluşan A 
ve B çözeltilerinin grafi- 
ğidir. 

Buna göre ; 









20 Şeker (kg) 


A çözeltisinden 40 kg ve B çözeltisinden 60 kg 
alınıp karıştırılırsa yeni karışımın şeker oranı 
yüzde kaç olur? 


A) 70 B) 69 Cc) 68 D) 66 E) 60 
A 
B 
Bheeeerere seren 
Grafik A ve B bitkilerinin 
zamana göre değişimi- 
N ni göstermektedir. 


Buna göre ; 





0 2 4  Zaman(Ay) 


B bitkisi dikildikten kaç ay sonra boyları farkı 11 
cm olur? 








A)4 B) 5 C)6 D)7 E)8 
y Boy (m) 
30 ........ 
25 Şekildeki grafik 
20/74; A ve B bitkilerinin yıllara 
göre boylarının değişi- 
mini göstermektedir. 
3 6 9 x(yı) 
6 yıl sonra boylarının toplamı kaç m olur? 
A) 40 B) 45 C) 50 D) 65 E) 75 
litre 
48 
30 1601....... ” 
o 3 saat 2 saat 


Şekildeki grafiklerden birincisi sabit hızla hareket 
eden bir arabanın zamana göre deposunda kalan 
benzini, ikincisi ise kullandığı benzinle aldığı yolu 
göstermektedir. 


Araba deposunda bulunan 48 litre benzin kaç km 
yol alır? 


A)720 B)640 C)620 D)580 E)480 


12. 


13. 


Grafikte aynı anda 


yanmaya başlayan A ve 
B mumlarının boy — za- 
man grafiği verilmiştir. 





Zaman (saat) 


Buna göre mumların bitiş süresi arasındaki fark 
kaç saattir? 


A) 10 B)12 o(C)13 D) 14 E) 15 
Yol (km) Şekilde bir aracın 
| ER A yol — zaman değişimi- 
nin grafiği verilmiştir. 
Pa) RM 





3 5 Zaman (saai) 


Bu aracın, ilk 1 saatten sonraki 3 saatlik yolculuk 
sırasında ortalama hızı kaç km saat olmuştur? 


A)62,5 B)63 C)64 D) 65 E) 67,5 


Yol (km) 





1 2 3 4 5 6 7 8 Zaman 
(saat) 


Şekildeki grafik bir aracın aldığı yolu göstermektedir. 


Grafikteki bilgilere göre, aracın saatteki hızı en 
çok kaç kilometre olmuştur? 


A)200 B)150 C)100 D)75 E) 50 





Geowri 





MER olduğuna göre, (2m-4) Xz4my2424x432y436-0 
çemberinin yarıçapı kaç birimdir? 


A2 B4 06 D) 8 E) 10 


MX? 4 my? - (m - 2) xy * 10x - 2y - 5 - O denklemi 
analitik düzlemde bir çember belirttiğine göre, 
yarıçapı kaç birimdir? 


AV BV5 ©)3 D)2V5 E) 23 


OX k2ylaaxıyiyimt1 — 0 denklemi bir 
çember belirttiğine göre, m gerçel sayısı için 
aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 


1 5 5 

A) msg B)m<- o m>-3 
1 4 
D)m>7 Em-- 


a€RAdir. 2x 42y 4(a-3)x-(2a-2)y4sa45-0 

çemberi orjinden geçtiğine göre, merkezi aşağı- 

daki noktalardan hangisidir? 

A) (4,6) 6)(-4,6) 
1) 42,3) 


OYA, - 6) 
E)(2,-3) 


A(- 2, 5) ve B(0, 3) noktaları verildiğine göre, (ABJ 
doğru parçasını çap kabul eden çemberin denk- 
lemi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) G1 ey 4) 2 

B) X4*1)”74(y- 4) 4 

O) (X41)774(y- 42 

D) (X-1)74(y-4))-4 

E) (X42)4(y-4)-2 








Çemberin Analitik İncelenmesi — | 





A(1, 3), B(0, 2), C(0, - 2) noktalarından geçen 
çemberin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 
A) X4y-3x-2y-3-0 

B) X *y”-6x-4-0 

Cc) XX 4y2-4x-6y42-0 

D) X*4y7-3y-2-0 

E) iy 4x-3y44-0 


Merkezi (2, 0) olan çemberlerden x*yV3y-6-0 
doğrusuna teğet olanın denklemi aşağıdakiler- 
den hangisidir? 

A) Xay”-4x--3 

B) X4y?-2x-4 

Cc) iy -2x43y-4 

D) XX 4y -4x43y-2 

E) X 4y -4x-0 


y-xXxt2-O0vey-x-2-0doğrularına teğet olan 
ve merkezi y $ x - 2 - O doğrusu üzerinde bulu- 
nan çemberin denklemi aşağıdakilerden hangisi- 
dir? 


A) (X- 1) ey 1) 2 
B) X-1)24(y4 177-2 
O) GİY s4 
DD (1) 4(ye 1) 4 
EE (41) aya) 2 


Şekildeki çember O, A ve B 


noktalarından geçmektedir. 
IOAI — 6 birim, (OB! — 8 birim 
olduğuna göre, çemberin 
denklemi aşağıdakilerden 
hangisidir? 


A) (X-6)74(y48)7-25 
B) (X-3)74(y44))-5 
C) (XI Ay 45 
D) (X-3)74(y44)7-25 
E) (X-9)74(y-4)7-25 
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Geometri 


10. 


11. 


12. 


13. 


14. 


15. 


16. 








X*4-0 vex z 2 doğrularına teğet olan ve mer- 
kezi y < 2x - 3 doğrusu üzerinde bulunan çembe- 
rin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


A) KA) (ye 5) 3 
B) (X-1İk(y45)-3 
O) (X-1)İ4(y- 5) <3 
D) (41) 4(y4 5) 9 
E) (4177 4(y- 5) -9 


Şekildeki A merkezli 
çember eksenlere teğettir. 





doğrusu A noktasından 
çi geçtiğine göre, 


çemberin yarıçapı kaç birimdir? 


12 12. 


18 
Apa ime ez E) 


4 ye - 10x48y-483a4 7-0 çemberine orjinden çi- 
zilen teğetin uzunluğu 4 birim olduğuna göre,a €R 
kaçtır? 
A) 3 B) 5 C) 6. D) 8 E) 10 

m € R ise, aşağıdakilerden hangisi 

X#y 4(m- 2) xy # (2m $ 4) x * 6y <0 çemberi- 
nin teğet denklemi değildir? 

A)xz 1 B)x--9 C)yz2 


D)yz8 E)y--8 


Xİ 4 y -Xt4y-3-0 çemberine A(1, 2) noktasın- 
dan çizilen teğetin uzunluğu kaç birimdir? 
A)2 B) v2 c)3 
D) v3 E) 2y3 

(x - 2 ty * 1 — 10 çemberine, üzerindeki 
A(3, 2) noktasından çizilen teğetin denklemi aşa- 
ğıdakilerden hangisidir? 
A)2y4*2x-5 B)3ys:x-9 C)3y-x-4 

D)2y-x-3 E)3y-2x-9 


yakxy3: 4/3 doğrusu, 4 y — 12 çemberine te- 
ğet olduğuna göre, k gerçel sayısı aşağıdakilerden 
hangisine eşittir? 
B)0 


Aeğ 


c)2 


Çemberin Analitik İncelenmesi — | 


17. 


18. 


19. 


20. 


21. 


22. 


23. 


Test 1 


(x- a)” * y z9, X 4 (Y- 9)” sa çemberlerinin bir- 
birine dıştan teğet olması için a gerçel sayısı 
aşağıdakilerden hangisine eşit olmalıdır? 


A) 4 B) 6 c)8 D) 10 E) 12 


xş (Y- v2 — 25 ve (X - v3) * y? —r çemberleri bir- 
birine içten teğet olduğna göre, r gerçel sayısı aşa- 
ğıdakilerden hangisine eşittir? 


A1 B2 3 D4 EF 


(X-a))4(y-a))-9vex'4y744x-6y49-0 
çemberleri dik kesiştiğine göre, a gerçel sayısı 
aşağıdakilerden hangisine eşittir? 


A0 BS 


Xs344.Sint 


vd <a) parametrik denklemiyle verilen 


çemberin orjine en uzak noktasının orjine uzaklı- 
ğı kaç birimdir? 


A) 5 B) 6 C)7 D) 8 E) 9 

X 4 y? t (2a-6)x4*(a$1)y $* 5 - 0 çemberleri- 
nin merkezlerinin kümesinin denklemi aşağıdaki- 
lerden hangisidir? 


A) x-2y-4-0 B)x4-2y-4-0 
C) x-yı4-0 D)2x-y44-0 
E)2X4y44-0 


A(a, 1) noktası 4 (Y- Du z 16 çemberinin iç böl- 

gesinde ise, a gerçel sayısı için aşağıdakilerden 

hangisi doğrudur? 

A) -2<a<3 B)-3<a<4 

CO) -3<a<3 D)-4<a<4 
E)-2<a<4 


a€Rvex 4 y” - 4x * 6y * 1 - 0 çemberinin simet- 
ri eksenlerinden birinin denklemi 3X * (m - 2)y—3- 0 
olduğuna göre, bu eksene dik olan simetri ekse- 
ninin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 
A) 3y-x15-0 B)x-3y4 11-0 
C) 3y4ıx45-0 D)3y-x4:11-0 

E) x-3y4s7-0 








Geoweri 


Çemberin Analitik İncelenmesi Il 





1. AK(1, 4) B(-3, 2) noktaları veriliyor. (AB| çaplı 6. Denklemi XZ4Y246X42y4k20 olan çembere, Üüze- 


çemberin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? rindeki (3, 2) noktasından çizilen teğetin denkle- 
A) (41) (Yy 43) > 16 mi aşağıdakilerden hangisidir? 

B) (X-1)7 4(y-3)7-16 A) 2y-x-120 B)x*2y-7-0 Oo C)y-2x44-0 

O) (41) 4 (y- 3) 5 D) 2X4y-8-0 E) 2x43y-1<0 


) 

D) 14 (y- 3) > 

E) (X-3)74(y4 177-5 

7. x--3vex-5 doğrularına teğet olan ve merkezi 
yzxs*1 doğrusu üzerinde bulunan çemberin 
denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


2. Merkezi (1, 3) noktası olan çemberin teğetlerin- 
Cr ii ve A) (<2) 4 (ye) 9 


den birinin denklemi 3x4*4y-5-0 ise, bu çembe- 


rin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? B) (<1) 4 (ye2) -9 
A) 010)2 4 (y-3) 9 C) (1) 4 (y-2)” > 16 
B) (x1) 4 (y-3” - 16 D) (2) 4 (y1)” > 16 
C) (<1)2 4 (y-3) 1 E) (41) 4 (v2) > 16 
D) (<1) 4 (y-3)? > 25 
E) 01)” 4 (y-3)” - 36 


8. Denklemi 3x-4y48-0 olan doğru üzerinde bir nokta 

e A, denklemi x24y24 2x 410y422 - O olan çember 

3. Merkezi “7 71 doğrusu üzerinde bulunan ve üzerinde bir nokta B ve |ABI — x birim ise, x gerçel 

sayısının alabileceği en büyük değer aşağıdaki- 
lerden hangisidir? 


A) 5 B) 6 C)7 D) 8 E) 9 


eksenlere teğet olan çemberin denklemi aşağıdaki- 
lerden hangisidir? 

A) Ey k4x-4y44-0 

B) Xx24y”-4x44y44-0 

) X24y742x-2y44-0 

D) XY -2X-2y44-0 
) 


2 2 9. A(0,4),B(0, 16) noktalarından geçen ve Ox ekse- 
X#y -4x-4y-0 


nine teğet olan çemberin merkezi aşağıdakiler- 
den hangisi olabilir? 


4. A(1,2) noktası, denklemi ey -4x46y4m-0 olan A) (2,8) B) (8, 10) C) (6,8) 
çemberin bir noktasıdır. D) (4, 6) E) (8, 4) 
Bu çemberin bir çapı |AB| ise, B noktası aşağıda- 
kilerden hangisidir? 
A) (2,3) B) 2, 5) CX4, 6) 


D) (3,8 E) (8, - 
) (3,8) he) 10. Denklemleri 


X4(y-5)2 - a” ve 

0—a)4(y-1 ği 4 olan çemberler birbirine dıştan te- 
ğet olduğuna göre, a€R kaçtır? 

A) 6 B) 5 C)4 D)3 E) 2 


5. Denklemix? #y'-4x-6y—23-0 olan çembere 
dışındaki (-4, -5) noktasından çembere çizilen te- 
ğet parçasının uzunluğu kaç birimdir? 


A4 B5 C6 7 E)8 








Geometri Çemberin Analitik İncelenmesi — Il Test 2 


11. Denklemi x4y-2x44y41-0 olan çember ile aynı | 16. y Şekildeki çember 


merkezli olup (3, 1) noktasından geçen çemberin eksenlere ve denklemi 
denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 15x48y-120 olan doğruya 
A) (X-2)74(y42)710 teğet ise, bu çemberin 
B) OH ya2) 13 yarıçapı kaç birimdir? 

C) GET) İKY-2) 9 

D) (62) 4(y-1)516 z 

E) Get) ayaz) : 


A)2 B) 3 c)4 D) 5 E) 6 


12. Denklemi x”4y”-6x47y45-0 olan çember Ox ekse- 
nini A ve B gibi iki noktada kesmektedir. |ABJ yi 
çap kabul eden çemberin denklemi aşağıdakiler- 
den hangisidir? 


Şekilde denklemleri 
Ey 2X0, 

XY -6X-0 ve mer- 
kezleri O,, O, olan 
çemberler birbirine 
orijinde teğettir. 





Bu çemberlerin |(ABJ ortak teğetinin Ox eksenini 
Şekilde M merkezli çember kestiği C noktasının apsisi kaçtır? 


y eksenine ve d doğrusuna A) 12 B) 10 Cc) 9 D) 8 E) 6 
teğettir. .d doğrusunun 
denklemi 3y-/3x-0 ve 
IMAl - 2/3 birim ise, 2 2 
18. Denklemi x“#y' - 25 olan çemberin, bir kirişi 

(ABJ dir. (ABJ kirişinin orta noktası (-1, 3) ise, AB 

doğrusunun denklemi aşağıdakilerden hangisi- 





çemberin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? dir? 
A) ÇE2VB) H(y-6)” > 12 A) 3y4x4-0 — B) ya3x-5-0 oC) 3y-x-10-0 
B) (2) 4 (y-2V3)-4 D) ya3x-12-0 E) x4y-6-0 


( 
C) (<3) Hy-2V3) - 9 

D) EC1) 4 (y-2v/3) - 12 

E) (43) 4 (ye2/3)- 9 19. A(2, -5) noktasının, denklemi (x # 4)” * (y - 3)? - 36 
olan çemberin noktalarından birine uzaklığı en az 
kaç birim olabilir? 


A) 2 B)3 Cc) 4 D) 5 E) 6 


Şekildeki çember x 


eksenini (4, 0), y ekse- 
nini (0, -2) ve (0, 16) 
noktalarında kestiğine 


göre, merkezinin koor- 5 2 2 N > 
dinatlarının ( toplamı | 20. ax-2y15-0 doğrusu x #y - 4 çemberine teğet 





kaçtır? ise, a€R aşağıdakilerden hangisine eşittir? 
2 4 1 2 3 
AŞ Beş 9, ODş BŞ 


A) 9 B) 8 o) 7 D) 6 E) 5 


” 2 2 
19. Manic mler x ey rekileyri) ve 21. A(-4,3) noktası, yarıçapı r birim olan merkez- 


04) 4ya7)” > a olan çemberler dik kesişiyor- cil çemberin iç bölgesinde ise, rER nin alabilece- 
larsa a < R kaçtır? ği en küçük tam sayı değeri kaçtır? 
A) 4 B) 6 c)8 D) 10 E) 12 A) 7 B) 6 C)5 D) 4 E)3 


1.C 2.B gA 4. E 5.E 6.D 7.C 8.C 





15.E 16.B 17.A 18.C 19.C 20.E 21.B 
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Geowri 





1. XxX ay emx—4y— 13-0 çemberinin bir noktası 
A(-2, 1) dir. 
Çemberin A noktasındaki teğetinin denklemi aşa- 
ğıdakilerden hangisidir ? 
A)-5x—y49-0 B)4x—y4-4-0 


C)x4:5y—9-0 D)4x4y413-0 


E)5x*y19-0 





Şekildeki, y eksenine T (0,3) noktasında teğet 
olan çember denklemi nedir? 


A) Xİ sy“ —-2/3x—6y49-0 
B) X>4y”42V3x-6y49-0 
Cc) ey 42/3x46y49-0 
D) X24y742/3x—-6y-9-0 
E) X4y —2/3x—-6y-9-0 


3. xx. y — 4x * 6y— 4 - 0 çemberine P(0,4) nokta- 
sından çizilen teğetin uzunluğu kaç birimdir? 
A)4 B) 5 C)6 D)7 E)8 





Çemberin Analitik İncelenmesi Ali 


4. y-ax—4 doğrusu X 4 y - 4 çemberine teğet ise, 
a nın değeri aşağıdakilerden hangisidir? 


A) v2 B) v3 Cc) 22 
D) 23 


E) 3v3 





2x2 4 2y? — 20x 4 12y 4 50 - O çemberinin şekilde- 
ki d doğrusuna olan en kısa uzaklığı kaç birim- 
dir? 


A)2 B3  O)4 D)5 o E)6 





Şekildeki oy eksenine A noktasında teğet olan çem- 
berin — x— 2y * 8 - O doğrusu ile kesim noktaları ek- 
senler üzerinde A ve B noktaları olduğuna göre, ya- 
rıçap kaç birimdir? 


A)3 B) 4 
D) 3v6 E)5 


Cc) 2y2 


e eme ALE MEME NEME EM EE ER Nİ 








Geometri 


Çemberin Analitik İncelenmesi — Ili 


Test 3 





7. (X-3)4(y—-2)'-r? çemberine A(2, 1) noktasın- 
dan çizilen teğetin denklemi aşağıdakilerden 


hangisidir? 
A)-x4y:8-0 B)x4-y—3-0 
CO)x4y18-0 D) x—y—3-0 


E)-x4y—3-0 


8. M;(1,2) merkezli ver,-3 birim yarıçaplı çember ile 
3 
Mz (2, 1) merkezli r, — > birim yarıçaplı çemberin 


ortak kirişinin denklemi aşağıdakilerden hangisi- 
dir? 


A)x-y—27-0 B) 4x-4y—27-0 


C) 2x—2y—27-0 D)8x—8y— 27-0 


E) 4x 4 2y-27-0 


9. (x-2)'4(y4 5)” - 16 çemberinin merkezi O noktası 
dır. Çemberin dışındaki P(6,0) noktasından çembere 
PT teğeti çiziliyor. 
A (POT) kaç birim karedir? 
A)30 B) 20 C) 14 


D)28  E)10 


10. P(6,0) noktasından (x -2)” * (y * 1)? - 9 çemberi- 
ne çizilen teğetin uzunluğu kaç birimdir? 


M22 Be O 02 Ep 


a 
p 


11. Xx 4 y” — 8x— 10y 4 37 - O çemberinin 


3x*4y—2-0 doğrusuna en kısa uzaklığı kaç bi- 
rimdir? 


A)1 B)2 c)3 D) 4 E)5 


12. 





Çemberin merkezi y ekseni üzerindedir. 


Şekildeki taralı bölgeye karşılık gelen küme aşa- 
ğıdakilerden hangisidir? 
A) (y— 1) 4 B)X 4 (y—1)>4 
x—Ys1 x—y<t 
O) 4(Y41)7<4 D) XX 4(Y- 1) <4 
x—Yys1 x—yzet 
E) X 4 (ya 1) 224 


x—y<t1 


— — 2 — 
© 5 4(y iy çemberlerinin arasındaki 
<3 4(y44P -9 
en kısa uzaklık nedir? 


AS B) 4 c)3 D)2 E)1 


dd > 
X#Y #X-Y-220 o çemberlerinin kesim 


14. 


2 4 y? —xX4y0 
noktalarından biri nedir? 
A)(0,—-1) B) (3, 1) 


D) (3,0) 


©) (3,3) 
E) (7, 6) 


15. Denklemi X * y” — 7 - 6x olan çemberin çapının 
uzunluğu kaç birimdir? 


A)4 B) 5 C) 6 D) 7 E)8 
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Groweri 





Çemberin Analitik İncelenmesi -V 





A(-2, —1), B(4, 7) noktaları veriliyor. |ABJ çaplı çem- 
berin denklemi, aşağıdakilerden hangisidir? 


A) X4 1) 4 (y— 3) 25 
B) X41)74(y43)7-25 
O) 4-174 (y-3)7-9 
D) X— 1) 4 (y— 3) 25 
EY X—104(-3)7-10 


y—1-O0vey*5-0doğrularına teğet olan ve merke- 
Zi y—x $ 1 - 0 doğrusu üzerinde bulunan çem- 
berin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


A) (X42) 4 (ye 2) 9 
B) (X42)74(y—2)7-36 
C) X- 1) 4(y— 2) 9 
D) (X4 1774 (y4 2) -36 
E X41)74(y4 2) 9 


Denklemleri y—-x—ivey—xs5oland, ved;doğ- 
ruları veriliyor. d, ve d, doğrularına teğet olan ve 
merkezi x — 1 doğrusu üzerinde bulunan çembe- 
rin denklemi nedir? 

A) (Xİ) 4 (y— 3 > 
B) (x-2)74(y-2) > 
C) (X-1)7 4 (y—- 3) > 


D) (xX-1)74(y—-3) — 


E) X—1Ye(yas) > 


vjo sjo mlo rjo m|je 


M(2, 3) merkezli ve R — 5 yarıçaplı çemberin x ek- 
senini kestiği noktalarının apsisleri nedir? 
A)-2;6 B)—-1;7 C)—44 


D)—-3;5 E)-5;3 





5. 


10. 


Merkezi O(0, 0) ve 3x — 4y — 10 - O doğrusuna te- 
ğet olan çemberin denklemi aşağıdakilerden 
hangisidir? 


Aly -2 Bp ayf-4 CO) iy” 9 


D)X24y7-16 OE) 4y 7-25 


wi y — 4x 4 6y—3 - O denklemi, M(a, b) merkez- 
li, r yarıçaplı bir çember belirtir. 
Buna göre (a *b *r) kaç olur? 


A)2 B)3 C)4 D)S E)6 


Z 4 y — 4x - 0 çemberi ve üzerindeki M(3,v/3) nok- 
tası veriliyor. Bu noktadan geçen çapın öteki uç 
noktasının koordinatları nedir? 


A) G3, v3) B)(,V3) o 0)(1,0) 


V3 1 
WE, 


D) V3, 1) > 


E) 


2 4 oy * 4x— 8y — 5 - 0 çemberi ile aynı merkez- 
li olan ve A(4, — 10) noktasından geçen çemberin 
denklemi, aşağıdakilerden hangisidir? 


A) XX“ 4y742x—4y— 164-0 
B) X>4y 42x-4y— 82-0 
C) XY —2x44y- 41-0 
D) Xx» 4y —2x44y- 96-0 
E) XY 42X44y43-0 


Merkezi M olan x” * y — 4x— LA — 12 - 0 çemberi 


x - eksenini B ve C de kesiyor. MBC üçgeninin ala- 
nı kaç birim karedir? 
A) 18 B) 16 C) 14 


D)12 E)10 


<4 (Mm 42) xy4 ye — 2mx — 12y— 5m — O denklemi 
bir çember belirttiğine göre bu çemberin yarıçapı 
kaç birimdir? 


A)3VE BVDO C)5  DSy2 E)yzi 





Geometri 





Çemberin Analitik İncelenmesi — IV 


Test 4 





11. 


12. 


13. 


14. 


15. 


16. 
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X 4 y? -r çemberine ait A(2,5) noktasındaki teğetin 
denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


A)3x 4 2y- 16 B) 5x4 2y-20 
C) 2x * 5y - 29 D) 5x * 2y - 29 
E) 4x— 5y—20 


ysmxsn doğrusu, Mn y? -r çemberine teğet ol- 
duğuna göre m, n, r arasındaki bağıntı aşağıdaki- 
lerden hangisidir? 


A) (4m) —n?-0 ie 


B)R(4-m)n 
OrA-m)—r? D)n?(( 4m) >r? 


E)m (1 4n)-r-0 


yz3x—2y5 doğrusu e ye -r çemberine teğet ol- 
duğuna göre çemberin yarıçapı kaç birimdir? 


A)4 B)3 ©) 2 DB E) yz 


(x— > * (y— 3)? - 2 çemberine üzerindeki A(3, 2) 
noktasından çizilen teğetin denklemi aşağıdaki- 
lerden hangisidir? 


A)y——x*5 B)y--2x41 


C0)y-x—1 D)y-2x—1 


E)y--2x43 


e y — 3x * 2y— 4 - O çemberinin dışında bir 
P(S, —2) noktası veriliyor. P noktasından çizilen te- 
ğet parçasının uzunluğu kaç birimdir? 


A)3 B23 CO)y5 DV6 C)3v3 


(x* 2 * (Y— 3)? z 4 çemberine A( -6, 0) noktasın- 
dan çizilen teğet uzunluğu Kaç birimdir? 


A) y2Ii B)4 C)5 Dy? E)2vy5 


1.D 


5.B 
19.C 


6.B 
20.C 


2.E 
16.A 


3.C 
17.C 


4.A 


15.D 18.B 


7.B 


17. 


19. 


. X-2>0 


Aşağıdakilerden hangisi başlangıç noktasından 
uzaklığı 3 ile 4 birim arasında olan noktaların kü- 
mesini belirtir? 


A)3<x-y<4 B)3<xX4y <4 


O) 9<x»4y < 16 Dx Ay <7 
E)x*y<1 
2. v2 
16 
Da | temin sağlayan (X, y) 


noktalarının oluşturduğu bölgenin alanı kaç bi- 
rim karedir? 


16nx 8x 
A) 8n—2/83 ME eme 5 
16x 
ek E) 4xn— 2/83 







ysx 


4)? 4 (y4)2 24 





Yukarıdaki şekilde verilen A, B, C, D, E noktalarından 
hangisinin koordinatları, 


x2 4 y? <25 

-4ğey 4-4 <0 koşullarını sağlar? 
y<x 

AA BB OC DD BE 







Şekildeki A,B,C,D 


noktalarının koordinat- 
larının toplamı 12 birimdir. 


Buna göre merkezinin koordinatları toplamı kaç 
birim olur? 


A) 12 B)9 





Geowri 


1. N ABC üçgeninin kenarlarının 
orta noktaları D, E, F dir. 







g P üçgen düzleminde her- 
,, hangi bir nokta ise 


PD * PE * PF toplamı aşağıdakilerden hangisine 
eşittir? 


— 


1 — — — 
A) O B) > (PA * PB # PĞ) 


— — —> 3 — — — 
C) PA#PB4PĞ D) 5 (PA * PB 4 PO) 


E)2.(PA4 PB4 PC) 


A 
2. ) Şekildeki AOD üçgeninde, 
lABI — IBC - |CDI ve OAza 
B 
5 ç  OBsbOCc,ODd 
d olduğuna göre 
o) D 


d vektörünün a ve c vektörleri türünden ifadesi aşa- 
ğıdakilerden hangisidir? 

















3e-a a 426 a 420 
A) B) 
2 2 3 
a 43c 8c - 2a 
D) Eh 


vektörleri veriliyor. ABE olduğuna göre, meER 
aşağıdakilerden hangisine eşittir? 


A) 2 B)3 Cc) 4 D) 5 E) 6 





9. 


'Vektörler- | 


A(2, 1) ve B(- 1, 5) noktaları veriliyor. 
AB ile aynı doğrultu ve zıt yöndeki birim vektör 
aşağıdakirden hangisidir? 


3 -4 
B) bl C)(-3, 4) 


— — — 


a-2e,-€, 
uzunluğu y17 birim ise, m gerçel sayılarının top- 
lamı kaçtır? 

A) 5 B) 6 


b z (m, 2) veriliyor. 2a - b vektörünün 


07 D8 E9 


— — 5 — — —3 

a-2bz | yl a*2b-|4 

a ve b vektörlerinin oluşturduğu küçük açının öl- 
çüsü kaç derecedir? 

A) 1509 B) 1359 C) 1209 


D)90* E) 459 


Az (m, nj ve B- (- n, 3mj| vektörleri veriliyor. (AB) 
doğru parçasının orta noktasına ait konum (yer) 
vektörü; 


P- 20, - 1862 olduğuna göre, m kaçtır? 


A) -8 B)-6 ©)-5 D) 6 E) 8 
— — — — m—2 
a-4e;*meşveb- | 4 | 

vektörleri veriliyor. 

alb ise, m E R kaçtır? 

A) 1 B)2 c)3 D) 4 E) 5 


a ve b bir düzlemin iki birim vektörüdür. 
m(a ,b )-1209 


ve xz 3a - 2b olduğuna göre, x kaçtır? 
A) 7 B) 10 C) 15 D) 17 E) 19 
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Geometri Vektörler — | Test 1 











(0. TİE Mİ, £  fees78* 14. lal -12.cm, ibi <4 cmdir. a 4 kb ve a - kb vektör- 
2'2 sin75* leri birbirine dik ise, k E R aşağıdakilerden han- 
gisine eşittir? 
vektörlerinin skaler (iç) çarpımı aşağıdakilerden A) 3 B) 4 o) 5 D) 6 E) 7 
hangisine eşittir? 
1 
ge ge iy gi ) A ei 
2 2 2 15. N ABC eşkenar üçgeninde, 
ADI — 6, IBDI — 2 ise, 
A D 
11. Şekildeki O merkezli 2 
/ çemberin çapı (BC) dir. B G 
B çlABI - 8 birim ise, 


cD : CB skaler (iç) çarpımı aşağıdakilerden han- 
gisine eşittir? 
A) 28 B)35 C) 42 D) 49 E) 56 


CB. AB skaler (iç) çarpımı aşağıdakilerden han 


gisine eşittir? 16. a-l0g:(xX44).6,*2e,,b-2e, -6e; 
A)8 B)12 C16 D)48 Ew vektörleri verilliyor. a 1 b ise, x gerçel sayısı aşa- 
ğıdakilerden hangisine eşittir? 
12. N Şekildeki ag üçgeninde A) 48 B)52 C)56 D)6O E)64 
| AB -(7, 2), AC -(2, 10) 
, . 17. lai-4 cm, ibi -6cmve< —3a, 2b> - 72 ise,a ileb 


vektörlerinin arasındaki açının ölçüsü aşağıdaki- 

a lerden hangisi olabilir? 

olduğuna göre, BC vektörünün uzunluğu kaç 3n dn T pi 
birimdir? Mt e, e ek 


A) VI B)9 C)VEJ D)13 EE) Vi02 


A 
13. Şekildeki ABC dik 


i 18. a 4b-20; #3ezvela Psib 2-5 olduğuna göre, 
üçgeninde (JAD)J hipotenüse 


A a . b skaler (iç) çarpımı aşağıdakilerden hangisi- 
: İABİC Sİ ne eşittir? 
j2 ait kenarortay, 9 birim 
: ” A2 B)3 Cc) 4 D) 5 E) 6 
lACI — 12 birim 
B D Cc 


olduğuna göre, 
19. a-(-4,3) ve b -|6, - 2) vektörleri veriliyor. 


BD. AC skaler (iç) çarpımı aşağıdakilerden han- b vektörünün a vektörü üzerindeki dik izdüşümü- 
gisine eşittir? nün uzunluğu kaç birimdir? 
A) 96 B)72 C)48 D)36 EE 24 A) 6 B) 5 C) 4 D) 3 E) 2 









LC 2A 3B 4B 5D 6B 7A 8A YE 10D iLE 12C 13.B 144 
15.E 16.0 17.E 18C  19A 
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Groweri 


Vektörler-|1 





1. A z- e, * 4€; 
BE 2e, vektörleri veriliyor. 
Buna göre ABI kaç birimdir? 
A) 0 B) 1 c)2 D) 4 E) 5 


2. A -(k*41)e, #4kez 


B-3e, *2ezdir A /B. olduğuna göre, k değeri 


aşağıdakilerden hangisine eşittir? 


1 1 


B C D 1 g1 
PR ) a ri 


1 
A) — 3 


2 


3. Aşağıda verilen vektör çiftlerinden hangileri bu- 
lundukları uzayı gererler? 


A) (2);(2,-4) B) (-3,5);(-9; 15) 
C) (1,-2);(-1,-2) D) (-1,4); (2,8) 
E) (2, -3) ; (6, -9) 


> — —>— 3 
4. A -2e, - 3e, vektörü pozitif yönde — radyan 


kadar döndürüldüğünde elde edilecek vektör 
aşağıdakilerden hangisidir? 


B) -2e, * 3ez 
D) -3e, - 2e; 


E) 2e, * 3ez 


A) —eş * 2ez 


C) -2e, — 3ez 


5. A -30,x4e;,B -50, * 126) veĞ -ke;t€> 
vektörleri için AB 1 BC olduğuna göre, k değeri 
kaçtır? 
A) 40 B)46 C)49 


D) 52 E) 56 


6. A -(-1,3) ve AB vektörünün aynı yönündeki 
3 4 > 
vektörün (— 5 R ip olduğuna göre, B vektörü 
aşağıdakilerden hangisidir? 
A)62,5) B)(-3,4) 6) (3, -4) 
D)(c4,7) E) (2, -5) 








7. B -(-1, 2) vektörünün x - ekseni ile pozitif yön- 
de yaptığı açının sinüsü kaçtır? 
v5 2 1 
A) — B— Cc D) 2 E) — 
) 5 ) > ) v5 ) ) 2 


8. A -(-1,3) vektörününB (3, 4) vektörü üzerin- 
deki dik izdüşüm vektörünün uzunluğu kaç bi- 


rimdir? 
9 9 3 NT0 
Me Be Gy, e, e 
9. ekildeki ABCD 
D F C $ 
dikdörtgeninde 
E E ve F bulundukları 
kenarların orta noktaları 
A B olduğunagöre, AE # AF 


toplamının değeri aşağıdakilerden hangisidir? 
3 


A) AĞ B) 2AĞ 9z AĞ 
5 — — 
D) — AC E) — AC 
10. 

y Şekildeki A vektörü 
birim vektör olduğuna 
göre aşağıdakilerden 

30 , hangisine eşittir? 
A 
1 3 3 1 
A)(-—,— B)(<— -— 
( 2 >) DE 2 2) 
GL e D) (4, -1) 
# ; 
E)( a ) 
V5'v5 
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Geometri 


Vektörler — 11 


Test 2 





11. A2; - ez * de; veB -e; * 2e, vektörlerinin 
iç çarpımı (A . B ) kaçtır? 
A2 B3 04 


DS E) 6 


12. Şekildeki ABC 
üçgeninde 
A (AD| 1 (BCJ 
lACI > (BCI 
IBDI — 2 birim 
IDCI — 4 birim 


olduğuna göre, 


AB , AC Iç çarpımı kaç birimdir? 


A) 12 B)-12 C)36 D) -36 E)24 
i A 
13. Yandaki ABC dik 
üçgeninde 
N (DH| 1 JABJ ve 
!AHI — IHBI dir. 
i lACI 8, IBCI 6 
c > olduğuna göre, 
DH. DĞ iç çarpımı kaçtır? 
e, ya a 
16 16 9 


14. A-(3, 4) vektörünün y < x doğrusu üzerindeki 
dik izdüşüm uzunluğu kaç birimdir? 


v2 


A)5 B)2V5 o) —— D)W2 E)5Vv2 


15. Dik koordinat sisteminde, V (2t 4 3, 4t7 * 21) yer 


vektöründe t değiştikçe uç noktasının çizdiği eğ- 
rinin denklemi nedir? 


2 
pk -2x PE LAL 
A) yz 3 2 B) y-2x *x Cj)yz a 15 


Eye x—1 


D)y-xX -5x46 


A 
Şekildeki ABC üçgeninde 
A(<1, 3), B(4, 2) ve C(-3, 1) 
dir. lADI — IDCI 


olduğuna göre, 


16. A(-1,3) 


B (4,2) Ce) 


BD. AC İç çarpımı kaçtır? 


A) 10 B)12 C©)0 D)-8 E)-10 
A 
17. Şekildeki düzlemsel 
üçgende 
AB4BO4CÂ 
B D C vektörlerinin toplamı 


aşağıdakilerden hangisidir? 
A) 2AB B) 2AC 
D) 2AD 


C) 2BĞ 
EO 


18. A -2e, -e; # 2e; vektörüiçinlA| kaçtır? 
A) 1 B)2 ©) 3 D) 4 E) 5 


19.A -(Sin 729, Cos 129) 
B - (Sin 129, Cos 72) vektörleri veriliyor. 
Buna göre, A.B iç çarpımı kaçtır? 


” 
A) yi o D) Ş 


e © 
2 





Groweri 


Vektörler-ili 








Şekle göre 5. 
AB* OA 4 BC4 CD 

toplamı aşağıdakilerden 
hangisine eşittir? 


A B 
> EN e e Ee 6. 
ADO B)0B —GoC DOD BÖ 
A 
2. Şekilde, ABC üçgeninin 
> E kenarortayları G noktasın 


da kesişmiştir. 


B D Cc 
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 


— 


A) GA4GB4GC - 


D) BA*4BC -2BE 


E) CĞ z 2FG 


3. A -(cosx sinx)veB — (cosx sinx) veriliyor. 


—> > 1 

A.B —- > olduğuna göre, x kaç derece 

olabilir? 8. 
A)15 B)30 C)45 D)60 675 


Cc 


Şekildeki ABCD dörtgeninde 
M ve N orta noktalardır. 
P noktası (MNJ nin orta 
noktası olduğuna göre 





OA40B40C640D toplamı aşağıdakilerden han- 
gisidir? 


A)G.ON B)4.0M G)3.0P D)4.OP E)2.0P 








Bir ABC üçgeninde A açısı dik olup, IABI — 5 ve 


LACI - 12 dir. AC. (BA * CB) işleminin sonucu 


kaçtır? 

A) 84 B) 144 C) 1698 D) 60 E) 25 
A B 
3 
D 4 Cc 


ABCD dikdörtgendir. BD. (AB * BC) işleminin 
sonucu kaçtır? 
B) 7 


A) -7 O -9 DS E) -25 


m Şekildeki küpün cisim 
köşegeni BN olup, küpün 
bir ayrıtı (Kenarı) 5 birim ise 





BN. BD skaler çarpımı kaçtır? 


A) 50 B) 75 C) 125 





A B 


Yukarıdaki şekle göre MC — a, AD -b. NM -c 
olduğuna göre BN vektörünün a, b,c cinsinden 


eşiti hangisidir? 


A) asb-c B) b-a-c Oarbıc 
D)b—atc Ea-b-c 
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Geometri 


Vektörler-1ll 


Test3 





Şekildeki ABC dik üçgeninde 
A açısının ölçüsü 309, 

B açısı dik açı, 

lADI —IDCI ve IBCI 6 


olduğuna göre, 





AC. DB skaler çarpımı kaçtır? 


C)36 D)48 E)12 


A) 18 B) 24 


10. 


C -8e, — Se, vektörleri veriliyor. 


A ty. B- Cc olduğuna göre y aşağıdakilerden 
hangsine eşittir? 


A)1 B)2 ği. D)-2 E)-1 
7 


11. lAi-2ve B - 2.Aise A ile B vektörlerinin skaler 
çarpımı kaçtır? 


A)2 B)4 D) 8 E) 16 


C)6 


12. 


T 


O merkezli çemberde IPT! — 8;(IPAI — 4) olduğuna 
göre, PA (PT PB) çarpımının değeri hangisidir? 


A) 16 B)32 oC)48 D) 64 E) 89,6 
1D 2.E 2D 4D 5.B 
15.C 16E W.A 18.8 19E 


13. u vev birim vektörleri arasındaki açı 609 dir. 
ME ş2V, B-3u —y olduğuna göre, A.B 
skaler çarpımı nedir? 
11 9 7 
yz 


Dİ Ee 


A) 5.3 B)4/W3 C 
2 2 


14. |A1-10,1B1-7velA 4B 1/73 olduğuna göre, 
A -BI kaçtır? 


A)15 oOB)14 E) 10 


C) 13 D) 12 


15. A -(25),B -(3, 4) ve AĞ -BÂ olduğuna göre, 
ICI değeri nedir? 
A)V23 BvV9 C)y3? D)yZB E)yİ3 


16. 4 2y 44 8 


A e . B > .C -İz ve 
ve AB-C olduğuna göre, x kaçtır? 


A) O B) 1 C)4 D—-4 E)-1 


17. A(x.6) ve B(2,3) noktaları veriliyor. 
6 4€, * 202 ve C /AB olduğuna göre, x kaç- 
tır? 


A)8 E)3 


B) 6 C)5 D)4 


18. A-306, 4 Gez ve 


— 


B -a. e, * Bez vektörleri lineer (doğrusal) bağımlı 
ise a kaçtır? 


A)6 B) 4 E)8 


C©)3 D)2 
19. x 4 2y - 6 doğrusu veriliyor. 


Aşağıdaki vektörlerden hangisi bu doğruya para- 


lel değildir? 
-2 2 4 
*h eh) ole 








6.A 7.A 8.B 9.C 10.C 1.D 12.E 13.E 1d.A 
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Geoweri 





KAMERADA ACAR 
1. A B Şekildeki ABCD karesinde 
E ve F orta noktalardır. 4 
AE 4 AF - m. (AB * Ab) 
E>. 
ise m sayısı kaçtır? 
D F Cc 
ai 3 s3 De pi 
2 2 
5. 
2. IBDI - 2. IDCI 
o olduğuna göre annb ve 
b e c cinsinden değeri 
A ai B 


aşağıdakilerden hangisidir? 


1 —>— —>— 

A) a -— .(b 42c 

) 3 ( ) 

— 1 —> — 

B) a -— (2b sc) 6. 
3 

C) a -2b 4c 

D) a -b 420 

E) a -b sc 


3. ABC üçgeninin ağırlık merkezi G, üçgenin içinde 


herhangi bir nokta P olduğuna göre, PÂ 4 PB 4 PC 
toplamı hangisidir? 
B) PG o 2.PG 


E)- PG 





Vektörler —V 








GC” aşağıdakilerden hangisidir? 


“of 


se 


A(- 2, 3) ve B(3, - 9) olduğuna göre, ABile aynı 
doğrultu ve yöndeki birim vektör hangisidir? 


5 12 
) a ' ig! B) (5, - 12) 
3 — 
E) (0, 1) 
a - Be, - 2e> 


— — 


— 
b—m.6ş-6> 


ve 2a — 3b vektörünün uzunluğu yl olduğuna 
göre, m nedir? 
A) 7 B)6 Cc) 5 


D) 4 E) 3 


Sai Kii G “),* 
z - - 9e, - e, vektörleri veriliyor. 


ax 4 b. y Ni z olduğuna göre, (a, b) neye eşittir? 


A) (4,3) 
D) (3, - 4) 


B) (4,3) 0) (3,4) 
E) (4,-3) 


a mi e m m e lm Mİ 








Geometri 


Vektörler — IV 


Test 4 





8. Az4e,-2e, vektörüB - 3e, *m .e vektörüne 


dik ve Cc n. e, * e vektörüne paralelsem.n 
değeri hangisidir? 
A) 12 B)10 


C)-8 D)-10 E)-12 


9g. A- (Xx, x-6) ve B - (X - 1, - 1) vektörlerinin skaler 
çarpımının alabileceği en küçük değer nedir? 
A) 2 B)3 C)5 D) 6 E) 7 


10. A -(3,1),B-f1, 2) vektörleri üzerine kurulan 
paralelkenarın alanı kaç birimkaredir? 


A4) 10 B)5 OS D) 10/2 E)8 
11. ” < 
A B 
ABCD dikdörtgeninde IACI — 12, IBE| — IBCI — 6 
olduğuna göre, EB : AB kaçtır? 
A) 27 B)36 C)36y/3 D) 54 E) 18 
12. Şekildeki ABCD 
D 12 C 
dikdörtgeninde 
IADI—-5 
5 
IDCI — 12 
A B olduğuna göre, 
AB.CD4DA.AB-7? 
A) 25 B)144 C)-144 D) -169 E) -25 


1.B 2.B 
16.D 


3.D 4.A S.A 
17.C 


6.E 


15.A 
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7.E 


13. 


14. 


15. 


16. 


17. 


8.E 


B 9 D 16 Cc 


Şekilde m(A) — 909 ve (ADJ 1 (BCJ dir. IBDI - 9, 
IDCI 16 olduğuna göre, AB. (AD # AC) hangisi- 
ne eşittir? 


A) 81 B) 100 C)121 D)144 E) 169 


mi — .. . . |“ a yl pa 
a veb düzleminin iki birim vektörüdür. 
—— 


ma, b)-120*vex -2â «b olduğunagöre, 


(©)? hangisidir? 
A)2 B)3 


B 8 Cc 


Şekildeki ABC dik üçgeninde D hipotenüsün orta 


noktasıdır. ABI — 6 ve IBCİ — 8 ise DB > DC 
skalerçarpımı kaçtır? 
A) -7 B)-5 C)25 


D)36 E)57 


a -b -3c .b lc ve a 1-6. İc | olduğuna göre, 
a ile c arasındaki açı Kaç derecedir? 


A) 30 B)60 C)90 D)120 E) 150 


A -f1,3) vektörünün, B. - (8, 4) vektörü 
üzerindeki dik izdüşüm uzunluğu Kaç birimdir? 


A) 8 B)2 OvV5 DV? E3 





Geoweri 


Vektörler — V 














A Şekilde 
E ile F kenarların orta nok- 
E talarıdır. 
B F fe 
Büza veAC-b olduğuna göre, EF aşağıdaki- 
lerden hangisidir? 
1 — — 1 — > 
A))—.(a *b ) B) — (a -b) 
2 2 
1 —>—> —> —>— — 
C)— (b -a) Djasb 
2 
Ba -b 
A 
ABC üçgeninin 
D E ağırlık merkezi G ve kenar- 
ların orta noktaları D, E,F 
dir. 
B F Cc 


—> — 


AF4*BE4*CD vektörel toplamı hangisidir? 


A)O BAB CBC DCA E)3GA 
A 
E 
B C 


A 
ABC de, !AE| 2. IEBİ, ACI — 4.JAFI 
AB- a, AĞ-b olduğuna göre, EF nin eşiti 
aşağıdakilerden hangisidir? 


vu ge -2> 12 
A) —asr—b B) — —b 
kg e 7 
C)3ar2b 0)2a43b 


4. 


5. 


6. 


—> — — > — —> —> — — 
A —4e, —e>, B -6; $43e, ve C — — 50,426; 
olsun. 


BC-A vektörünün uzunluğu kaç birimdir? 
AVTO B)10 C)8 D) 6 E) yö 


A-(-3,2),B-f1,—-2)veC-(-10,12) 


C vektörünün A ve B vektörleri türünden ifadesi 


hangisidir? 
A)2A 4 4B B)3A-2B OCOJAs3B 
D)-A42B E) 2A -4B 


A 20, * Se; ve B - 4e, — 3e, vektörleri veriliyor. 


A vektörünün B vektörü üzerindeki dik izdüşü- 
münün uzunluğu kaç birimdir? 


A)2 B) 1 


O merkezli çemberde 


(PT teğet parçasının 
uzunluğu 


IPTI — 4, 2IPAİ — 5.AOJ 
olduğuna göre; 


v 
> 


PT. PA iç çarpımının değeri kaçtır? 


A) — 
17 


319 








Geometri Vektörler — V Test 5 





8. AveB sıfırdan farklı vektörler ve AB 4Bİ-(A-BI 
olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 


AYA/B BJAA.B--1 CJALB 
DJA-kB ENA-B 


9. A -sin40.e, 4sin109.e; B -cos10*.€, —cos40*.eç 
olduğuna göre, A.B için aşağıdakilerden hangisi 
doğrudur? 


1 
A) 3 B) Sin 50 C) Cos 50 


p< e? 
2 2 


10. 


B 8 Cc 


Şekle göre, AB. AC iç çarpımı kaçtır? 


A) 4 B-4 C)6 D-6 E)8 
D C 
11. AB - (6,8) 
AC-4,0) 
olduğuna göre 
A B 


ABCD paralelkenarın alanı kaç birimkaredir? 
A) 16 B) 32 Cc) 40 D) 48 E) 64 


—> 


12. A-/5, 12)ve B <3, 4 ise A vektörünün B 
vektörü üzerinde dik izdüşümünün uzunluğu Kaç 


birimdir? 
63 63 5 63 63 
A)— B— ©— D- B)— 
7 v3 63 5 13 





1C 2.A 3.B 4.B 5.E 
15.B 16.B 17.C 18.E 


13.la1-2,ib1-4vea sb -5e, -3e; olduğuna 
göre,a.b skaler çarpımı kaçtır? 
A) 34 B) 20 GC) 14 D) 7 E) 4 


14. Aşağıdakilerin hangisinde verilen vektörler R” de 
bir taban oluşturur yani vektör uzayını gererler? 


A)f1,21,18, 6) B)(—4, 1),(4,.—1) 


6) (5, 1), (10, —2) D) (e, -3), (-4, 6) 
E) (2, 51, (5, 2) 
15. N Şekildeki ABC dik 
A 
4 üçgeninde C dik, 
H (CHİ yükseklik, 
lAHI — 4 ve 
5 
IHBI — Stir. 
B Cc 
CH. (CA * CB) çarpımı kaçtır? 
A) 20 B) 40 C) 60 D)- 20 E)-40 


16. lal - 8, 1bI — 7 ve bu iki vektör arasındaki açı 1209 dir. 


m .. . .. 
a - b vektörünün uzunluğu nedir? 


A) 12 B) 13 C) 14 D) 15 E) 16 


17.A- (3, -2) ve B (2, 3) vektörleri arasındaki açıyı 


ortalayan vektör C- Im, 2) ise m hangisidir? 
A)6 B)8 Cc) 10 D-4 E)-2 


18. A(2,3),B(4, 1), C(—1, 2), D(m, 6) noktaları verili- 
yor. 


AB vektörü ile CD vektörü lineer bağımlı ise m 
kaçtır? 


A)3 B)4 E)-5 
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Uzayda Doğru ve Düzlemler - | 























doğruları paralel olduğuna göre, 2m — 3n kaçtır? 


A)1 B2  C3 D)4 ES 


y-2 4 
2 -3 








X yı? z 
3 4 —2 





doğrularının dik olmaları için a ne olmalıdır? 





A)-2 B)—-1 C©)3 D)4 E)5 
x-8 2-4 
3. d -——— ys-2 
> zi y 
da:x-1s$*8k 
yz-8k 
z-1 


doğrularının arasındaki açı kaç derecedir? 

















A)0 B) 30 C) 45 D) 60 E) 150 
x*2 —2 Zz*1 
4. v — ile — 
3 1 2 
x-38 ytri z—2 
de: — — 
—-83 3 m 
doğruları birbirine dik olduğuna göre, m € R kaç- 
tır? 
A)1 B)2 c)3 D) 4 E)5 




















5. Km - vE z ei doğrusu 
2 3 
2Xx-38y4-MmZ4$*n-0 
düzleminde bulunduğuna göre, m $ n kaçtır? 
A)-2 B)5 C)7 D) 10 E) 12 
6. il EE inin &  doğruğu 








1 2 —1 


3x — 2y * mz -— 4 - 0 düzlemine paralel olduğuna 
göre, m kaçtır? 


A)-1 B)1 C)3 D)4 E)5 


7. A(2,-1,3) veB(-1, 2, 4) noktalarından geçen 
doğrunun parametrik denklemi aşağıdakilerden 


hangisidir? 

A)x-—3k4*-2 B)x-2k-—1 
yed3k*ti yzk-3 
z-k*3 z-2k4$1 

C)x-2-83k D)x-4k-3 
yz4-k yz3k*3 
z-5k-1 z-2k-—1 

E)x-2-3k 
yz3k—1 
z-k4*3 


RE ARMAN RED RM EEE EE RE EE SEE PANE REN ME 
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Uzayda Doğru ve Düzlemler - | 


Test 1 





8. 


10. 


11. 


A(3, — 1, 2) noktasından geçen ve V(1, 3, — 4) vek- 
törüne paralel olan doğrunun kartezyen denkle- 
mi aşağıdakilerden hangisidir? 

x*$8 y-1 2-2 









































1 3 4 
x—-3 yt1 2-2 
B) z z —k 
1 3 —4 
x—3 ytl Zz412 
Cc) — — — 
-3 1 4 
Xtİ y-—2 z-3 
D) ——— — —k 
4 1 3 
X-2 ytı83 z4l1 
E) z — > 
—4 3 1 


3x—4y4mz 42 - 9 düzleminin M(2, — 1, 3) nokta- 
sından geçmesi için m ne olmalıdır? 


A)5 B)3 C)—1 D)-4 E)-5 


M(4, - 2, — 3) noktasının 3x — 12y — 4z - 9 düzle- 
mine uzaklığı kaç birimdir? 


A)1 B)2 c0)3 D) 4 E)5 


M(1, — 1, 2) noktasından geçen ve 2x-3y-2741-0 
düzlemine paralel olan düzlemin denklemi aşağı- 


dakilerden hangisidir? 
A) 2x43y—z242-0 
B) 2x—3y1z—5-0 


D 


) 
) 

C) 3x—2y—-2z43-0 
) 2x-3y—z-3-0 
) 


3Xx—-2y1z2—2-0 





12. 


13. 


14. 


15. 


16. 


Pı11X—2y4324a-0 

P>; 2Xx*tbyscz— 1-0Odir. 
P, ve P; düzlemleri çakışık olduğuna göre, 
2a —b * c kaçtır? 

A)3 B)5 C)7 


D)9 E) 11 


P,:2x—3y42—1-—0 
P>x*myt4z—2-—0Odır. 


P, ve P, düzlemleri birbirine dik olduğuna göre, 
m kaçtır? 


A)2 B)3 Cc) 4 D)6 E) 7 


Pı: X—3y4nz—2-0 
Pg2x*my—22—4-0dır. 


P, ve P, düzlemleri birbirine paralel olduğuna 
göre, n — m kaçtır? 


A)1 B)2 c)3 D) 4 E)5 


4x —Axy ay —6x43y420 

ifadesi aşağıdakilerin hangisinin denklemidir? 
A) Hiperbol B) Elips 
C) Parabol D) Bir çift paralel doğru 


E) Hiç bir şey belirtmez. 


3x—2y432-7-0 
2X14y—212-0 


düzlemlerin arakesit doğrusunun normalin birle- 
şenleri aşağıdakilerden hangisidir? 


B)(0,9,-8) C)(1.—9,—7) 
E)(0,0,—7) 


A)(0.—-9,— 7) 
D)(1,2,3) 





Growri 


Uzayda Doğru ve Düzlemler - Il 





1. 





A(1, 3, — 5) noktasından geçen ve p -(2,1,3) 
vektörüne paralel olan doğru denklemi aşağıda- 
kilerden hangisidir? 

Zzt5 











A(2, 1, 3) ve B(1, 0, 2) noktalarından geçen doğ- 
runun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 
A)x-2uy—17—-3 

B)X-İsy-2u7 





Cc) —— 
1 3 5 
x-1 y z2z-2 
e ein 
EZ 
enem 8. 
X-2 .Y-3 212 doğrusunun yoz düzlemini 
2 1 3 
kestiği nokta aşağıdakilerden hangisidir? 
A) (0,2, 3) B)(0,2,0) C)(0,2,—5) g 
D) (2, 0, -5) E)(-5, 0,2) 
Xx -6t45 
il  yt2 -2 vey» 31-2 
p Zz-5t43 
denklemleriyle verilen doğrular birbirine paralel 
olduğuna göre, p * k kaçtır? 
A) 1 B2 3 D4 BS 10. 
(- 1 vez 4) ve 
6 
Xs2k*t83 
y-akt5 doğruları dik durumlu olduğuna göre, a 
Zz 4k 
11. 
kaçtır? 
A)-4 B)-2 ©)3 D) 4 E)6 








A(1,-— 1, 1) noktasından geçip 3x—4y4z- 11 
düzlemine paralel olan düzlem denkiemi aşağı- 
dakilerden hangisidir? 


A)3x—-4y4z2z-0 B)x*y4z11 


C0)3x-4y1z-8 D)3x—4y47-4 


E)x*y1zz11 


A(2, 3, — 1) noktasından geçip 
x-2 
1 
lemi aşağıdakilerden hangisidir? 


y-38 z3 





doğrusuna dik olan düzlem denk- 
A)x*2y1tz2-15 B)X42y147-4 
C)2x-3y417-4 D)x42y442-14 


E)2x43y-z-14 


2X43y47 10 
—-X42y437 «0 
derecedir? 


A)30 B) 45 


düzlemleri arasındaki açı kaç 


Cc) 90 D)120 E) 165 


X-3 ytl Z-4 doğrusu2x4sy— 3z-25düz- 


“a3 











temine paralel olduğuna göre, a kaçtır? . 


A)—-1 B)0 C)1 D)3 E)7 


3x—2y4taz-7 


ax * 5y s 227 - 4 düzlemlerinin birbirine dik olma- 
sı için a kaç olmalıdır? 


A)1 B)2 c)3 D) 4 E)5 


x-Y22.243 doğrusuilexsVİyız-3düz- 
EN e 


lemi arasındaki açı kaç derecedir? 


A) 15 B)30 C)45 D)60 E) 90 











Test 2 





Geometri Uzayda Doğru ve Düzlemler - li 
12. x-kı3 x-2k*5 18. Xx-2 yaN3 2-3 doğrusunun x ekseni ile 
yak-5ive y-2 -2 3 3 
e eme yaptığı açı kaç derecedir? 
doğruları arasındaki açı kaç derecedir? A) 15 B) 30 C)75 D)105 E)120 
A) 30 B)45 (C)60 D) 75 E) 90 
13. X*2 y*! 2-1 doğrusuile3xsy4sz-4düz- 
3 1 0 
, ye — 19. 3x4 4y43z- 24 düzleminin koordinat eksenleri- 
leminin kesim noktası aşağıdakilerden hangisi- R e NS z 
ni kestiği noktalarla oluşturulan üçgenin alanı 
dir? il i 
kaç birim karedir? 
D)(2,-2, 0) E)(-2,-1, 1) D) 6/30 E)8YEB 
14. 12x—3y 4 5z - 60 düzleminin Ox ve Oz eksenlerini 
kestiği noktalar A ve B olduğ öre, |AB! kaç bi- 
ie ar A ve B olduğuna gör aç bi 20, X-2 y-3 2-14 
1 4 2 
A)3 B)5 Cc) 12 D) 13 E) 15 
) ) ) ) ) 7 - z .- 7 doğrularını kesim noktası aşağıdaki- 
lerden hangisidir? 
15. (1, 2, 3) noktasının 3x #* 12y * 4z - O düzlemine 
uzaklığı kaç birimdir? Miele ee) Bh) Glee 
A)1 B)2 Cc)3 D) 4 E)S Epi) ee) 
2X*Y KİZ $İm0 N e N p 
16. ,. yazs0 düzlemlerinin arakesit doğru- 
sundan geçen ve x eksenini (1, 0, 0) noktasında 
kesen düzlemin denklemi aşağıdakilerden hangi- 21. Başlangıç noktasının (orijin), 
idir? 
sidir? n a > z doğrusuna uzaklığı kaç bi- 
A)x—4y-1-0 B)x44y-z7-1 rimdir? 
C0)—-x—4y41z7-1 D)3x44241-0 VEB VEB 
E)x42y422--1 ar WE O) vE5 
Eer D) 265 E) 365 
X-3y47 9 a 
17. dx 628 öl düzlemlerinden eşit uzaklıktaki 
noktaların geometrik yeri aşağıdakilerden hangi- 
sidir? -2 112 10 
e m ii Viz düzlemlerine teğet olan kü- 
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A)2x-3y417-3 B)2x-3y1z7-4 


C)2x-3y41z-5 D)2X-3y41Z7-6 


E)2x—34y1z2z-9 


6.C 
20.A 


4.D 
18.E 


S.A 
19.E 


3.C 
17.C 


2.A 
16.A 


LA 


15.C 


2x-4y42y112-4 
renin çapı kaç birimdir? 


A)1 B?2  C)3 





Groweri 


Uzayda Doğru ve Düzlemler - ill 





Merkezi M(3, O, 0) olup orijinden geçen kürenin 
denklemi nedir? 


A) —3 iy 42-3 
B) 4-3) iy 42-9 
Cc) (x3) ey 4273 
D) XY? 42” 9 


E) iy (2-3) -9 


X—1)74(Y42)7 4 (24 1)” 9 küresinin x ozdüz- 
lemi ile arakesiti olan çemberin yarıçapı kaç bi- 
rimdir? 

A) 8 c2y/2 DNy5 


B) 5 E) 1 


A(2, 3, —1) noktasından geçen ve v — (3,-1, 2) 
vektörüne paralel olan doğrunun denklemi aşa- 
ğıdakilerden hangisidir? 











A(2, —1, 4) noktasından geçen ve v —(0,1, 0) vek- 
törüne paralel olan doğrunun denklemi nedir? 


A) x—-2-0;y41-0 
B) xX*2-0;z44-0 
C) x—2-0;z-4-0 
D) x-z;y41-0 

E) x-2-0;y*1-0 





5. 


Denklemleri, 


yy 2:4 








6 a b 
da: 


y-1,z 
2 3 
olan doğruların paralel olması için a * b toplamı kaç 


olmalıdır? 


A)18 oB)16 C)15 


A(-1, 2, ,5) noktasından geçen ve 


V - (m, 3, —2) vektörüne paralel olan doğrunun 





X z Bi i- 5 2 doğrusuna dik durumlu ol- 
ması için kaç m olmalıdır? 


A)6 B)5 Cc)4 D)3 E)2 


X—-4 yı2 
3 -1 
vektörü aşağıdakilerden hangisidir? 


C) (3, —1, 2) 


:z-2 doğrusunun doğrultman 








A) (5,-2, 2) 
D) (8,—1, 0) 


B) (4,-2, 0) 


E) (4,—1, 0) 


Xx*10 y-5 4 vi 
kellik - doğrusu ile ox ekseni arasın- 
6 5 v7 ii 


daki açının ölçüsü kaç derecedir? 


A) 15 B) 30 C) 45 D) 60 E) 75 


2 5 y- R 2 doğrusu A(5, m, n) noktasından 


geçtiğine göre, m * n toplamı kaçtır? 


A)8 B7 C)6 D) 5 








Geometri 


10. Ax, -2, 1) ve B(4, 5, —3) noktalarından geçen doğru 
V (2, 2, —4) vektörüne dik olduğuna göre, x kaç- 





tır? 
A) 20 B) 19 Cc) 18 D) 17 E) 16 
11. 1 229 
2:84 
2 a z < z i doğruları hangi noktada kesişir? 
A)(4,5,8) B)(4,6,5) C)(2,3, 1) 
D) (1,0,-4) E)(-4,8, 2) 


12. A(3, -2, 4) noktasından geçen ve normali 
n —(1,2, -1) olan düzlemin denklemi nedir? 
A) 3x—2y147-29-0 
B) x—2y-—-z2-3-0 
Cc) 
) 


D 


Xt2y—245-0 


X*Yy-Z44-0 


13. A(-1, 6, -2) noktasından geçen ve 
2. - vE 2 — doğrusuna dik olan düzle- 
min denklemi nedir? 
A) x—-6y1292-25 
B) 3x44y—-22-25 
C) 2x—18y492-35 
D) 3x44y-z2z-35 
E) 3x44y-927 


1.B 2.D 3.A 4.E 5.C 6.E 7.D 


1D 16A 17.D 18.0 
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Tarama Testi - Xll (Uzay Analitik - Konikler) 


Test 1 


14. A(2,—1,4) ve B(-3, 1, 5) noktaları için, AB doğrusu- 
na dik olup A noktasından geçen düzlemin denk- 
lemi nedir? 


A) 5x-2y-z-8 
B) 5X*3y4z7-11 
C) 3x—y4z-11 
D) 4x—2y45z-30 


E) 5x—2y—z2z-16 


15. mx— ys 3z-9düzleminin 2x—4y4nz-2düzle- 
mine paralel olması için m. n çarpımı kaç olma- 
lıdır? 


A)3 B) 4 C)5 D) 6 E)8 


16. A(-2, 1, 3) noktasından geçen ve x — 6y 4 4z - 16 
düzlemine paralel olan düzlemin denklemi nedir? 


A) x—6y44z2-4 

B) x—-6y4ı4z2-6 

C) 2x-y—324 14-0 
D) 2x—-y-3z-6 

E) X*y1z:2 


17. ax42y—3z7-11 


xtr3ys4z - 5 düzlemlerinin dik durumlu olması 
için a kaç olmalıdır? 


A)- B-s 0-4 D- E-2 


18 


Denklemleri, 


P,:4X4*5y43z-8 
Pz:3x * 5y—4z - 1 olan düzlemlerin arasındaki 


dar açının ölçüsü kaç derecedir? 


A) 15 B) 30 Cc) 45 D) 60 


8.B 





Geowrri 


1. 





a 
İİ 
Cc 


a2 
x-—— 
c 


Şekil, asal ekseni OX dan merkezil elipstir. Şekil- 
de verilenlere dikkat edildiğinde aşağıdaki ifade- 
lerden kaç tanesi doğrudur? İ 


ii Denklemi b?x * ay? -a'b? dir. 
ii. oOAsal eksen uzunluğu 2a dır. 
il. o Yedek eksen uzunluğu 2b dir. 
v. a-bşcdir. 

2 


a 
v. xs — doğruları elipsin doğrultmanlarıdır. 
c 


vi. Elipse ait her N noktası için INFI # INF'I — 2a dır. 


c 
vii. e -— ya dış merkezliği denir. 
a 
2b 
vii. Elipsin parametresi 2p - — dır. 
a 
ix. Elipsin alanı Arab br” dir. 
x.  elipsin çevresi uzunluğu Ç — (a * b)ridir. 


A) 10 B) 9 c)8 D) 7 E) 6 


Büyük eksen uzunluğu 10 ve odaklarının koordi- 
natları (0, £3) olan merkezil elipsin denklemi aşa- 
ğıdakilerden hangisidir? 








E y? 2 y? 
A) — 1 — 1 )—s4—- 
25 16 16 25 
> y? xe y? 
C) 4— — )— 4 z 
100 91 g1 100 
2 y 
—ı1—z1 
9 





Elips 





A-((Xy)1xz4c0s0,y-3sine,a,bER',0€R) 
kümesinin analitik düzlemindeki ifadesi aşağıda- 
kilerden hangisidir? 
A) 3X2 4 4y”- 14 

C) 9x? * 16y” - 144 


B) 4X7 4 3y” 144 
D) 9x” 4 16y7-1 


E) 16x2 4 9y” - 144 





Şekle göre aşağıdakilerden kaç tanesi doğrudur? 
i. a yarıçaplı çember asal çemberdir. 
i. ob yarıçaplı çember yedek çemberdir. 
ii. Elipsin odakları OY ekseni üzerinde olursa 
Kİ YE 
— ş — — 1 denkleminde b>adır. 
a b 
iv. Elipsin çevrelediği bölge OX ekseni etrafında 
tam döndürülerek elde edilen cismin hacmi 


4 
Hox z nr ab? br” tür. 


OY ekseni etrafında tam döndürülerek elde edi- 
len cismin hacmi 


4 
Horse ab brtür 


2 2 
Xx y 
v. m * Pa z 1 elipsine üzerindeki N — (X0, Yo) 





Xx 
noktasından çizilen teğet denklemi: 27 1 
a 
2 
? a Yo 
ve normal denklemi : Y — yg < (X — Xo) 
b? xg 


dır. 


2 
X 


y 
Vİ. —-* 7 1 elipsi ile y <- mx # n doğrusu: 
a 


* am'sb”-n? >Oise farklı iki noktada kesişir. 





Geometri 





* 


aim? 4 b? —n? - O ise teğet olurlar ve teğetin 
a am b i 
değme noktası N - — —— —)dir. 
n n 


2 2 2 2 , , - : 
am *b-n <Oise elipsle doğru kesişmezler. 
2 


X 
ys -— —— doğrusu elipsin eşlenik köşegenidir. 
a'm 


A)2 B) 3 Cc) 4 D) 5 E) 6 


5. N-(4,3) noktasından geçen ve dışmerkezliği 
ez 73 olan merkezil elipsin denklemi aşağıda- 


kilerden hangisidir? 


2 2 
ii a 
16 İİ 16 9 
xx 2 xe y? 
CO) — ı — -1 )—ı— 1 
9 16 52 13 
2 
Xx y 
) 4 — 
13 52 


6. 9x2 4 16y? - 144 Elipsinin F ve F' odaklarından çıkı- 
lan dik kirişlerin elipsi kestiği noktalar K, L, M ve N 
noktaları ise KLMN dörlgeninin çevresi uzunluğu 
kaçtır? 

B) v7 49 


AYI EZ 02/7 419 


32 
D)9 447 is 


7. Büyük eksen uzunluğu 8 ve Odaklarının koordi- 
natları F' — (—2, 0), F — (2, 0) olan merkezil elipsin 
denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


M ye iğ y 
J —:4— 1 )—s4—- 
64 60 256 252 
Mi E M vi 
)— 4 — D) — 4 — —1 
16 12 8 4 
Ex 4y — 
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Elips 


Test 1 


8. Küçük eksen köşeleri B -(0,3) veB'—(0,—3) 
9 
olan ve N -(4, ri, noktasından geçen elipsin 


denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


E ye E y? 
A) —ı —-1 )— :— 1 
25 9 16 9 
e ye Mi y? 
C)— 4 — 1 D) —4——-1 
9 16 16 25 
e vE 
)— ıı — 21 
9 25 





Xx 
Şekilde ET * — z 1 eğrisiyle Ox ekseni arasın- 


da kalan bölgenin alanı kaç br dir? 


A) 3r B) 4n C) 6 D) ion E) 16n 


10. Vöx-5ysm0doğrusu 4 Sy > 99 elipsine te- 
ğet isem € R” kaçtır? 


A)3 B) 9 C) 11 D) 33 E) 99 


11. bix sa'y? -a'b” elipsindeb”ninaveeyadae 
ve c ye bağlı ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? 
2 


B) — (1 -e) 


A) esc C)a” (1 4 e2) 


E)e” (1-a3) 





Geoweri 


Parabol 

















Şekildeki parabolün 
denklemi aşağıdaki- 
lerden hangisidir? 


N- (y) 


F — (P/2,0) 





Şekildeki parabole göre aşağıdakilerden kaç ta- 


nesi doğrudur? A) x* - tay B)y?-12x OoOC)y”<—12x 
2 N 2 

i OİNFIZINAI tır. D)x --6y E)y -6x 

P 
il.  Parabolün doğrultmanı x -— — dir. 

2 4. Doğrultmanıy4 ve odağı F -(0, — 4) olan para- 
iii. Parabolün köşesi O — (0, O) dır. bolün denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) y? — 16x B)y2-—16xX O C)y?--8x 


iv. Parabolün parametresi 2P dir. 2 
2 D)x —— 16y E)x -—8y 
V. Parabolün denklemi y” — 2px tir. 


A) 0 B) 1 c)2 D) 3 E) 5 5 


2. x 12y parabolünün grafiği aşağıdakilerden 
hangisidir? 





yi -2x 


Şekildeki parabole göre AOB üçgeninin alanı kaç 
birim karedir? 


A)4 442 B) 8v2 ©) 8 
D) 4y2 E)4 





c) y 
6. Köşesi 0(0, 0) ve ekseni Ox ekseni olan parabol 


N -(2— 3) noktasından geçiyorsa denklemi aşa- 
ğıdakilerden hangisidir? 


A)2y”-9x-0 B)y”-9x C) y” — 2x 
D) y” > 4x E) 2x-—9y”-0 





7. Köşesi 0(0,0) ve ekseni Oy ekseni olan parabol 


N(- 2, — 5) noktasından geçiyorsa denklemi aşa- 
ğıdakilerden hangisidir? 





A) 5x“ 4 2y-0 B) 5x7 4 4y-0 
C) 5y” 4 2x-0 D) Sy” 4 4x-0 
E) 5X7 4 2y-0 
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Geometri 


Parabol 


Test 2 





10. 


11. 


12. 
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Odağı F - (- 6, 0) ve doğrultman denklemi 
x—6-0 olan parabol denklemi aşağıdakilerden 
hangisidir? 


A) Xx -24y-0 B) y? -24x-0 


C)Y”424x-0 D) Xx. 4 24y-0 


E)y? 4 12x-0 


y? — 4x - 0 parabolünün Ox ekseniyle pozitif yön- 
lü 459 lik açı oluşturan teğetinin denklemi aşağı- 
dakilerden hangisidir? 


A)x#y4 1-0 B)x4y-1-0 


C)x—-y—1-0 D)x—-y*1-0 


E)yzx-3 


y. z 8x parabolünün 2x * y * 7 - 0 doğrusuna dik 
olan teğetinin denklemi nedir? 


A)2x4-y—6-0 B)x4*4y4-6-0 


C)x*4ys4-0 D)x-2y42-0 


E)x—-2y4-8-0 


y? 4x parabolüne N — (6, - 5) noktasından çizi- 
len teğetlerin değme noktasının koordinatları 
toplamı kaçtır? 


A)23 oB)13 C)3 D) O E) -10 


y? z 8X parabolünün A(2, 4) noktasındaki 
teğetinin oy—eksenini kestiği noktanın ordinatı 
aşağıdakilerden hangisidir? 


A)-2 B)-1 C)0 D) 1 E) 2 


1E 2.B 5.E 


16.A 


3.C 4.D 


15.D 


13. 





Şekle göre taralı bölgenin alanı kaç birim kare- 
dir? 
A)4 B)4,5 C)5 


D)9,5  E) 11,5 


14. y - 2x” parabolünün üzerindeki N(2, y) noktasından 
bir teğet çiziliyor. 


Parabol yayı, teğet ve Ox ekseni arasında kalan 
bölgenin alanı kaç birim karedir? 


15. 





yamx 


Şekilde verilenlere göre A, — 2A, olduğuna göre 
m kaçtır? 


A) -5 C)-Y3 D)-İZ E) -1 


B)-3 


16. 





A, ve Ap içine yazıldıkları taralı bölgelerin alan ölçü- 
leridir. 

Şekle göre ve A, - 3A; olduğuna göre, A noktası- 
nın apsisi kaçtır? 


A)3 B)4 C)5 








Şekil dikkate alınırsa aşağıdakilerden kaç tanesi 


doğrudur? 
i. AA -2a ii. IBB'i —2b o ill İFF'I -2c 
2 
2b c 
ivcza şb? V 2p- — vi. e - — 
a a 


vii. Odaklar Ox ekseni üzerindeyse hiperbol denkie- 5 
mi b?x2 — ay” - ab” dir. ” 
Odaklar Oy ekseni üzerinde ise hiperbolün 
y? 2 
denklemi —E pg -1dir. 
a 


vii. INF'l — INFI — 2a dır. 
ix. Asimptot denklemleri 


b > 
yas*—xXdir. 6. 
a 


x. Doğrultman denklemleri 
2 


a 
xs: ——dir. 
Cc 
A) 10 B) 9 c)8 D) 7 E) 6 7. 


2. Odak noktaları F(-4, 0), F(4,0) ve asal eksen 
uzunluğu 2a > 6 olan hiperbolün denklemi aşağı- 
dakilerden hangisidir? | 


2 2 2 2 
Ay 7 ei Bİ a 
© > 7 8 
2 2 2 2 . 
Gy imi Di ei 
9 49 3 
2 2 
pg 2. 
9 





Hiperbol 


v3 
Bir asimptotunun denklemi y 3 x olan ve 


(6, M2) noktasından geçen hiperbol denklemi 
aşağıdakilerden hangisidir? 


A) -yi 1 B) 9x? — 12y7 -1 
C) 12xE — Oy” - 108 D) 9x. — 12y - 108 
E) 12x27 — 9y? - 108 


16x> — a”y? - 16a” hiperbolünün bir odağı 
F(«V/41, 0) noktası olduğuna göre, aşağıdakl nok- 
talardan hangisi bu hiperbolün asiptotlarından 


biri üzerinde ildir? 
A) (5,4) B) -5, 4) C) (5, 4) 
D) (4, 5) E) (5,—4) 


4x — 5y” - 20 hiperbolünün bir teğetinin eğimi 2 
ise bu teğetin değme noktalarından birl aşağıda- 
kilerden hangisidir? 

A) (4,2) 


5 


E > 1 
EŞ 


yz3x sn doğrusunun 3x? — 7y: z 49 hiperbolü- 
ne teğet olması içinn ER kaçtır? 
3 
A) 4 B)-3 C)—v35 “ri E) — V35 
2 2 
x y 
a — ETİ z 1 hiperbolünün y — 2x 4 1 doğrusuna 


paralel teğetlerinden birisi aşağıdakilerden han- 
gisidir? 


A) yz 2x-1 B)y-2x*1 C)y-2x 
7 
D)yz2x45 ek 


Bir köşesi (8, 0) olan hiperbolün parametre uzun- 
luğu 16 br ise denklemi aşağıdakilerden hangisi- 
dir? 


A)xX“-y-16 B)y”—-x>16 O) —-y 1 


Dy s1 Ex -yE-64 


MARE EGĞŞMZ KN ELE SEEEEREMEM EL EE N Sİ 








Geometri 


g. 


10. 


11. 


12. 


Bir köşesi (0, 6) noktası olan hiperbolün dış mer- 


3 
kezliği 5 ise denklemi aşağıdakilerden hangisi- 


dir? 
x y y N 
e ee ——-— 1 
36 17 36 17 
x2 y y 2 
lama Ea 
2 2 
b y 21 


Odakları Ox ekseni üzerinde olan ve (4./5, 3) nokta- 
sından geçen hiperbolün asimptotları 3x * 4y — O ise 


denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 
A) 4x -3y 7-1 B)3XxÖ—4y7-1 
C) 9x” — 16 y” 144 D) 16x” — 9y” - 144 


E) 9x? — 16y7 1 


4x” — y? z 16 hiperbolü ile x - 3 doğrusu arasın- 
daki bölge Ox ekseni etrafında tam döndürülerek 
elde edilen cismin hacmi kaç nı br” tür? 





A) 4 B)? o 14 D)8 E) 28 
3 3 3 3 
tER ve 
2 
xs .Yyz5tant 
Cost 


ise x ile y nin oluşturdukları eğrinin denklemi 
aşağıdakilerden hangisidir? 


Hiperbol 


13. 


14. 


15 


16. 


Test3 


Merkezi koordinat merkezinde bulunan, eksenleri 
koordinat eksenleri olan bir hiperbolün bir köşesi 
A-(0, 8) ve diş merkezliği e - 2 ise hiperbol denk- 
lemi aşağıdakilerden hangisidir? 


A) 64x — 192y” - 12288 

B) 192y? — 64x2 - 12288 

Cc) 3y? —-x-1 

D) 3x2 —y?—1 

E) 3y”—-x-3 

Merkezi koordinat merkezinde bulunan, eksenleri 


koordinat eksenleri olan, bir hiperbolün bir köşesi 
(2, 0) ve parametre uzunluğu 16 ise, denklemi aşa- 
ğıdakilerden hangisidir? 


A) 16xX — 4y” -64 B) 16x74 4y” -64 
C) 4x — 16y? -64 D) Xİ 4 4y7-16 
E)x—4y7 1 


Merkezi koordinat merkezinde bulunan, eksenleri 
koordinat eksenleri olan bir hiperbolün asal eksen 


3 
uzunluğu 8, dış merkezliği ve odakları Ox ekse- 


ni üzerindeyse denklemi aşağıdakilerden hangisi- 
dir? 


A) 16x” — 20 y” - 320 
2 2 


B) 20x5 — 16y” -1 


-1 D) 16y5 — 20x2 - 320 


Merkezi koordinat merkezinde bulunan eksenleri ko- 
ordinat eksenleri olan bir hiperbolün odakları x ekse- 
ni üzerindedir. 


Bu hiperbol A — (—3, 1) ve B — (9, 5) noktalarından 














y” xe x y geçiyorsa denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 
A) —-— B)— - —-1 
4 25 4 25 A) -3y?-6 B) 3x -y”-6 
2 2 2 
9 X y > Xx. C) Xx -3y“-1 D) x” — 15y“ -30 
5 4 25 4 13x” Sy” 
xXx yi m2 e 
Eke 
4 10 
N.A ZA 3D 4A &C 6&C 7D 8&E SD 10C iLE 128 13B 14.A 
15.C  16.A 





Gzoweri 


Elips - Parabol - Hiperbol 





1. 


Odakları F(6, 0), F'(- 6, O) olan ve P(6, 5) noktasın- 
dan geçen elipsin denklemi aşağıdakilerden han- 


gisidir? 
2 2 
XxX y X-N 
A)—— e —— s1 TE 
36 81 45 81 
YG y xe ye 
Ye ie a 
81 45 45 o 36 
ye 
81 36 
2 
Xx 


— e z 1 elipsi üzerinde alınan P(3, 2) nok- 
27 6 


tasından çizilen normalin denklemi aşağıdakiler- 

den hangisidir? 

A)y-3x-7 
D)3x—y-7 


B)x4*3y-9 C)3y—x-9 
E)2x43y-9 


5X2 * y? z 24 elipsinin Oy eksenini (0, 8) noktasın- 

da kesen teğetlerin değme noktalarının apsisleri 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) #V2 B)*vV3 0)2 D)*yV5 E) #6 
y? 

2 4 ET z 1 elipsi dışındaki P(1, 2) noktasından 


çizilen teğet denklemi aşağıdakilerden hangisi- 

dir? 

A)3x*2y-7 B)4x483y-10 C)2y415x-7 
D)y*3x-5 E)3y—-x-5 


OX 4 16y” z 144 elipsinin bir odağından asal ekse- 
ne çıkılan dikme asal çemberi P ve P' noktalarında 
kesiyor. 

IPP'I nin uzunluğu kaç birimdir? 


A) 8 B) 6 O) 72 DM2 E)5 


4 ay” — 12x — 24y * 36 - 0 elipsinin denklemi 
aşağıdakilerden hangisidir? 
































o 3? a? a? 
x m e p) * IR 
- 3) e 
o“ I,W e Dy“ Bi se 
4 3 36 9 
2 2 
gp“ mL Aya 
3 4 





YE 


10. 


3X. 4 2y” 4 6x — &y 4 5 - O ifadesi aşağıdakilerden 
hangisinin denklemidir? 


A) Parabol 

B) Hiperbol 

C) Elips 

D) Paralel iki doğru 


E) Çakışık iki doğru 


Şekildeki elipsin denklemi 


2 2 
X 


y 
— 4 — > 1 ve köşeleri 
25 


A ve A'dir. 





Elipsin bir çapı |(AA'J olan çember ile arasında ka- 
lan taralı bölgenin alanı kaç birim karedir? 


An B) 2n C) An D) 5n E) 6n 


Şekildeki elipsin denkle- 
2 2 
mi — *— —1dir. 





Bu elipse P noktasından çizilen teğet A ve A' den çi- 
zilen teğetleri K ve K' de kesiyor. 

AKI . IA'K'I çarpımı kaçtır? 
C) 16 


A9 B)12 





a€R, xz ,Yz3tanadır. P(x, y) nok- 


Cosa 
taları analitik düzlemdeki geometrik yeri nedir? 
A) Çember 


B) Doğru C) Elips 


D) Hiperbol E) Parabol 











Geometri 


11. kER olmak üzere 3x” — ky? - 4 hiperbolünün asim- 
totlarından birinin eğim açısının ölçüsü 60* ise, k 
aşağıdakilerden hangisine eşittir? 

A) B) 


o) 1 DV2 E)V3 


1 1 
3 2 


12. A(10, 6) noktasından geçen ikizkenar hiperbolün 
asal eksen uzunluğu aşağıdakilerden hangisi- 
dir? 


A)8 B) 10 


C) 12 


Şekildeki x? — y? - 16 hi- 
perbolünün P(5, 3) nokta- 
sındaki teğeti ile asimtot- 
ların oluşturduğu üçge- 
nin alanı kaç birimkare- 
dir? 





A) 16 B) 14 C) 12 D) 8 E) 6 
x y 
14. Sir 1 hiperbolünün odaklar arası uzak- 


lığı aşağıdakilerden hangisidir? 


A) 4 B) 6 c)8 D) 10 E) 12 


15. y” - 4x parabolünün Pfa, b) noktasındaki teğeti 


yz 4x - 1 doğrusuna paralel olduğuna göre, a tb 
nedir? 


1 1 
A) — B)— 
4 6 16 16 16 


1.C 2.D 3.B 4.D 5.B 


15.E 16.C 17.D 18.A 19.D 
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Elips - Parabol - Hiperbol 


Test 4 


16. K(1, O) noktası ile x * 1 - O doğrusuna aynı uzak- 
lıkta olan noktaların geometrik yerinin denklemi 
aşağıdakilerden hangisidir? 


A) x -2y B)x -3y C) y” — 4x 


E)y”-2(X41) 


D) y? > 6x 


17. 





y? — 2x parabolünün Xx — y * 1 « O doğrusuna en 
yakın noktasının ordinatı aşağıdakilerden hangi- 
sidir? 


A) 3 B)2 o? D) 1 g1 
) ) ) ri 


18. y” - 4xparabolünün P,(Xı, yı) ,Pa(X2, ya) noktasında- 
ki teğetleri birbirine dik ise, x, . X, aşağıdakilerden 
hangisine eşittir? 


A)1 BV2Z ©—)2 D)2 E)4 


19. 





Şekildeki (AKJ doğru parçasının orta noktası P(a, B) 
dir. K noktası parabol üzerinde hareket ettiğine göre, 
P noktasının geometrik yerinin denklemi aşağı- 


dakilerden hangisidir? 
A) y” — 16x B)y?-2x4 1-0 
C) Yy? - 8x D) y? -2x-4y44-0 


E)y”—x4y-2>0 








Geoweri 


1. Elemanları; 
cz5cm,a-8cm 
mo) -309 olan 
Kaç tane ABC üçgeni çizilebilir? 
A)J0 B) 1 c)2 D)3 E)4 


2. Aşağıda bazı elemanları verilen üçgenlerin han- 
gileri çizilemez? 


I. m(B) — 1009 az-8cm b-7cm 
Il. a—10cm, h,-4cm, Vg,z6cm 
li. b—8cm hgz6cm naz4cm 
A)I veli B) 1 ve lll C) II ve lll 
D) Yalnız !1l E)1, Hi ve İli 
3. a-12cm 


ha, < 5 cm, olan bir ABC üçgeninin çizilebilmesi için 
IACI kenarı hangi koşulu sağlamalıdır? 


A) ACI >5 B)IACI z5 C)IACI <5 
D) IACI s5 E)5 <IACI <12 
4. ABC üçgeninde 
A G ağırlık merkezi 
AĞI — 10 birim 
: R IGRI - 3 birim 
INGİ > x birim 
SN olduğuna göre, 


x aşağıdaki sayılardan hangisi olursa ABC üçge- 
ni çizilemez? 


A)2 B)3 c)4 D)5 E)6 








w 


Geometrik Yer ve Çizimler 


Bir ABC üçgeni aşağıdaki verilen eleman grupla- 
rından hangisinde veya hangilerinde çizilemez? 
I. a -8 cm, c-6cm ve V, - 7cm i 
II. bz12cm,c-4cmven,z6cm 
LLM mB- 709,na-8cmveV,-6cm 
IV. mB > 509, a-6cmvec-4cm 
A) vellil B) 1! ve İl C)L,İI ve IV 
D)1, İl ve İl E) | veli 
A 
“L az8cm,bz10cm,mA-949 
Il az6cm,hgs8cm, mC- g0“ 
Ili az7cm,b-5cm,h,-6cm 
Yukarıda elemanları verilen üçgenlerden hangile- 
ri çizilebilir? 
A) i veli B) li ve lil C).Yalnız | 
D) Yalnız Il E) Yalnız lll 
A Şekildeki ABC Üçgenininde 


G noktası ağırlık merkezidir. 


!ADI - 12 cm 

ICE 9cm 
D Cc 

IACI - 13 cm 


olarak verildiğinde ABC üçgenini çizebilmek için 
önce hangi yardımcı üçgen çizilebilir? 


A) ADC B) ABD C) GDC 
D) AGC E) GBC 
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Geometri 


8. 


10. 


11. 


12. 
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Bir ABC üçgenini çizmek için a - 10 cm 
haz 8 cm olarak verilmiştir. 


Üçüncü eleman olarak aşağıdakilerden hangisi 
veya hangileri verilirse üçgenin bir tek çizimi 
mümkün olur? 


LL naz8 cm 


A)I veli 


II. V,x 6 cm il c— 7cm 
C) Yalnız Il 


E)| velii 


B) Yalnız Il 
D) Yalnız | 


üzlemde verilen bir noktaya eşit uzaklıkta bulu- 
nan noktaların geometrik yeri hangisidir? 


A) Doğru B) Doğru parçası 
C) Çember D) Kare 
E) Elips 
Düzlemde farklı A ve B noktalarına eşit uzaklıkta- 


ki noktaların geometrik yeri hangisidir? 
A) Kesişen iki doğru 

B) Çember 

©) 
D) 
E) 


AB doğru parçasının orta dikme doğrusu 
Paralel iki doğru 


Dik durumlu doğrular 


Düzlemde kesişen iki doğruya eşit uzaklıktaki 
noktaların geometrik yeri hangisidir? 


A) Çember B) Açıortay doğruları 
C) Nokta D) Elips 
E) Hiperbol 
Düzlemde tabanı AB doğru parçası, tepe noktası C 


olan üçgenin alanı sabit olduğuna göre; 

C noktasının geometrik yeri hangisidir? 
A) Tabana paralel bir doğru 

B) Tabana paralel iki doğru 

C) Doğru parçası 





D) Çember 

E) Nokta 

1.C 2.B 3.B 4.E 5.D 6.D 
15.D 16.D 17.0 


Geometrik Yer ve Çizimler 


Test 1 


13. Düzlemde bir açının kollarına eşit uzaklıktaki 


14 


15 


16 


17. 


noktaların geometrik yeri hangisidir? 
A) Doğru parçası B) Doğru 
C) Açıortay doğrusu 


E) Nokta 


D) Açıortay ışını 


Düzlemdeki bir A noktasının, B noktasından ge- 
çen doğrulara göre simetriği olan noktaların ge- 
ometrik yeri aşağıdakilerden hangisidir? 


A) B merkezli |ABI yarıçaplı çember 
B) B merkezli IABI çaplı çember 

C) A merkezli ABI yarıçaplı çember 
D) AB doğrusu 

E) AB doğru parçası 


Düzlemde doğrusal olmayan A, B, C gibi üç nok- 
taya eşit uzaklıktaki noktaların geometrik yeri 
hangisidir? (lABIi # IBCI) 


A) ABC üçgeninin iç teğet çemberin merkezi 
B) Paralel iki doğru 

C) Kesişen iki doğru 

D) ABC üçgeninin çevrel çemberin merkezi 
E) Elips 


Düzlemde d, ve d; kesişen iki doğrudur. 


d, doğrusundan 4 cm, d, doğrusundan 2 cm 
uzaklıkta olan en çok kâç nokta vardır? 


A)1 B)2 C©)3 D) 4 E)5 
A 
A, ha, Vag elemanları ile veri- 
len ABC üçgeninin taslak 
El çizimi verilmiştir. 
DH G 


ABC üçgenini çizebilmek için aşağıdaki üçgen- 
lerden öncelikle hangisi çizilmelidir? 


A)AHC B)JABD C)JABH D)ADH E)ADC 











